取扱説明書 

ポータブル DVD プレーヤー 

品番 DVD-HP171 



このたびは、お買い上げいただき、ありびとうございました。 

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 
お読みになったあとは、いつでち取り出せるところに「保証書」ととちに大切に保管してくださし ' i 。 
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取扱説明書には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号び 
色記号です。 
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本機を使用できるのは日本国内のみで、国外で 
は使用でさません。 

This unit is designed for use in」apan 
only and cannot be used in any other 
country . 
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システム設定 

デジタル出力 ... 

画面モード ... 

アングルマーク . 

画岛ぶの旨 pn ... 

スク IJ ーンセーバー. . 

ゾモ U —機能 .. 

輝度、コントラスト、色調、彩度 

パスワード変更 ... 

音声言語..... . 

字幕言語..... . 

ゾニュー言語 ... 

視聴制限 ... 

初期設定 . 

参考 

故障？ その前にちよっとこれを！ 

用語解説 ... 

アフターサービスについて . 

廃棄時の充電池の処理について ...... 

仕様 . 

お宮さまご相談窓口.. ... 


はじめに 

安全上のご注意 . 

使用上のお願い . 

ディスクの取り扱い . 

お使いになる前に . 

も.部のなまス . 

準備 

外部の機器と接続する . 

電源と準備 . 

再生 

ディスクを再生する . 

VR モードを再生する . 

SD カードを再生する . 

式ニューを使ラ . 

見たい、聞きたいところを探す 

ディスクの情報を見る . 

速さを変えて再生する . 

繰り返し再生する . 

いろいろな映像の見かた . 

言語を変更する . 

MP 3 ファイルを再生する . 

JPEG ファイルを再生する ....... 


付属品をお確かめください。 



電源アダプター. 
(約1 .8 m ) 



へツ ドホン . 1 

(インナーイヤー型） 



バッテリーパック . 1 

(7.2 V ニッケル水素電池） 

カーバッテリーアダプター ....... 1 

(約 1.7 m ^吕 V 車専巧） 




AV コード.. 

(オーディオ-ビデオ入出カケーブル） 
(約 1.7 m ) 


U モつン ( RB - HP 171). 1 

CR 吕 02 已リチウム 電 地が、リモコンに 
入つていまず 

保証書 ... 1 

本書（取扱説明書） . 1 
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まを上のご注意 


ま全のため必ずお守りください 


■ 給表でについて 

製品を安全に正し <お使いいたださ、あなたや他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止する 
た奴に、いろいろな絵表示をしています。その表示と意巧は次のようになっています。内容をよく理解 
してから本文をお読みください。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死亡または重傷を負う巧 
能性び想定される内容を示しています。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性び想定 
される内容および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


I 絵表示の例 


の記号は「を意(警告を含む)をうなびす事項」を示します。 


じ^の記号は r してはいけない行為(禁止事項)」を示します。 


I の記号は「しなければな5ない行為」を示します。 


r を全上のごを意」 のイラストと本機とでは若干形状等び異なることびありますびご了承くださし、。 


A 警告 


万一、異常やな障び巧をしたとをはすぐにほ用をやめてください 


次のようなときは、そのまま使用ずると、义災、感電の原因となりまず。ずぐに本体の電源スイッチで 
電源を切り、電源アダプターをコンセントか5巧いて、お買い上げの販売店に修理をご巧頼くださし、。 
お客さまによる修理はを険でずか5絶対おやめください。 


• 煙が出ている、変なにおいや音がずる（異常げ態） 

煙び出なくなるのを確認し、お買い上げの販売闻こ修理をご 
依頼ください。 

• 本機の内部に水などが入った 
• 異物び本機の内部に入った 
• 映像や音び出ないなど（故障げ態） 

•倒したり落としたりして、キャビネットを破損した 


A 运 


電源アダプターを巧く 


変な 
.、においや音' 


A 


〇〇 


び 
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A 警告 


電源について 


■ 定期的に点検を 


■ 電源アダプター接続時のま意 

なのことをお守りください。誤った使い方をすると発熱 
などにより、火災の原因となります。 


• 電源アタプターはコンセントへ確実に接続する。 
• 電源アダプターのコードは束ねたまま使用しな 



■ 電源アダプターのコードを傷つけない 

無理な使いかたをすると電源アダプターのコードび破 
損しますので、次のよラなことはしないでください。 

• 電源アダプターのコードの上に重いものを栗せる。 
• 途中でつぎ足したりして加工する。 


• 無理に折り曲げる。 
• 傷をつける。 



電源アダプターのコードび傷んだとさは、お買い上げ 
の販売店に交換をご依頼 < ださい。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。 


設置時から]年に1度は電源コンセントと電源アタプ 
ターの間にホコ U び付着していないか、電源アダプ 
ターのコードに傷みびないか、電源アダプターび抜け 
かけていないかなどを点検してください。 



■ 雷び鳴り出した S 

電源アダプターやアンテナ線には絶対に細れないでく 
ださい。感電の原因となります。 



■ バッテリーパックは正しく使3 

なのようなことはしないでください。き故や故障破 
裂、発火、けがの原因となります。 

• バッテリーパックの端子を針金やヘアピンなどで 
接続しないで < ださい。 

• 専用バッテ U - パックし U 州ま使用しない。 

♦ 指定された充電方法し U 列では充電しない。 

♦ バッテリーパックを加熱、分脈シヨートさせたり、 
火の中に巧入したりしない。 

♦ バッテ U —パックを誤った方まで取り付けない。 
正しくしっかりと取り付けてください。 


端子をさわ5ない 
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A 警告 


使用方法•設置 


I 分解しない 

本機を分齡改造しないでください。火災、感電の原因 
となります。内部の点模調節修理ま、お買し化げの販 



■ 本機の上に水などの入った容器を置かない 

内部に水などび入った場合、火災、感電の原因となりま 
す。 - 




■ め6さない 

• 本機を说らさないよラにご注意ください。火災、 
感電の原因となります。 

• 風呂攝、水辺、雨天の中などでは使用しないでく 
ださい。 



水めれ禁止 



■ 航空機内で使用しない 



本機び出す電磁波により航空機内の計 
器に影響を与えるおそれびあります。舶； 
空機会社の指示にしたびってくださし、。 


■ 異物を入れない 

ディスクトレイなどから、金属類や燃えやすいものな 
ど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでくだ 
さい。（特にルさなお子さまのおられるご家庭はご注意 
ください。）火災、感電の原因となります。 




■ 巧をかぶせない 

内部に熱びこちり、火災の原因となります。;欠のよラな 
使い方はしないでください。 

• 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。 

• 巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。 
• テーブルク□スをかけたり、じゆうたん、布団の上 
に置く。 





■ 運転中はご使用にな S ないでください 

事故の原因になります。運輯者は道路交通法を守って 
安全運転してください。 

運転者は走行中に操作しないでくださ 


Q 

禁止 


い。 

運鼠中に画面を見ながら運転しないで 
ください。 

車がの音び聞こえる程度の音量で聞い 
てください。 


本体底部の熱にま意 


〇 


指示 


ひざの上など、人体の表面に本体の底部 
を密着させないよラにご使巧 < ださい。 
底部は多か熱くなりますので服の上か 
らでち密着されていますと低温やけど 
の恐れびあります。 


SD カードを乳幼児の手の届くところに 
置かない 

誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪 
影響を及ぼしたりする恐れびあります。 
万一、飲み込んたと思われる攝合は、す 
ぐに医師にご相談ください。 



はじめに 
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A を意 


■ 電源アダプターを抜くときのま意 ■ 変あやひび割れしたディスクは使用しない 


(§) 

めれ手禁止 

を 

電源アダプ 
ターを 巧く 


• 说れた手で電源アダプターをさわ 
らないでください。感電の原因とな 
ることびあ0ます。 

♦ 電源アダプターを扳くとをは、アダ 
プター、プラグを持って损いて < だ 
さい。 電源アダプターのコードを 
弓Iっぱるとコードび傷つ击火災、感 
電の原因となることがあります。 



変形、ひび割れ、または接着剤などで 
補修したディスクは、使巧しないでく 
ださい。ディスクは本機巧で高速回転 
しますので、飛び散って、けがの原因 
となることびあります。 

また、セ□八ンテープやレンタル CD/ 
DVD のラベルなどの糊びはみ出した 
り、はびしたあとびあるディスクち使 
巧しないで < ださい。 


■ 設置場所に注意 


■ ヘッドホンの音量にま意 


0 參湿気 J まこりの多い場所や、油趣湯 
気び当たる場所に置かないでくだ 
さい。火災、感電の原因となること 
禁止 びあります。 

• 直射日光び当たる場所や温度び高 
くなる場所に放置しないでくださ 
し、。乂災、故障の原因となることび 
あります。 


■ 本機を不安定な場所に置かない 

0 平らで水平な場所に設置してくださ 

し、。不安定な場所に置さますと、倒れ 
たり、落下して、けがの原因となるこ 
禁止 とびあります。 


A 


音量を上げずぎないよラにご注意くだ 
さい。耳を刺激するよラな大をな音量 
で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影 
響を与えることびあります。 


■ 音量に注意 



♦ 電源を切るときは音量をかさくして 
おいて < ださい。電源を入れたと 
を、突然大さな音びでて聴力障害な 
どの原因となることびあります。 

• 長時間音び歪んだ状態で使わない 
でください。 スピーカーび 発熱し、 
火災の原因となることびあります。 


■ 本機の上に重いちのを置かない 

0 バランスびくずれて倒れたり、落下し 

て、けびの原因となることびありま 
す。また、本機の上に乗らないでくだ 
禁止さい。 


■ 持ち運びのま意 


■ 力ーバッテリーアダプターを本機!•ソがに 
使用しない 

発煙、义災、感電の原因とな0ます。 



を 

電源アダプ 
ターを 巧く 


ディスクおよび SD カードを取り出し 
て電源を切り、外部接続をすべてはず 
してからおこなってください。コード 
び傷つさ、火災、感電の原因となるこ 
とびあ0ます。 


■ 他機器との接続について 


A 


テレビ、ビデオ、オーディオ機器など 
を接続する場合は、各々の機器の取振 
説明書をよく読み、電源を切り、説明 
にしたびって接続してください。電源 
を入れたまま接続すると、感電、けび 
の原因となることびあります。 
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A 注意 



■ 電磁波の発生ずる機器に近づけない 

携帯電話、充電器や電磁波の発生する 
電気製品に近づけない。電臟波のため 
にノイズの影響び生じることびありま 
す。 


クレジ ットカードな どを スピーカーに 
近付けない 

本磯のスピーカーには強力な磁石を使 
巧していますので、時計、クレジット 
カード、磁気定期券、カセットテープ、 
ビデオテープなどは、スピーカーのそ 
ばに置かないでください。データび壊 
れて使巧でさなくなることびありま 
す。 


長期間 （1 ヶ月む上)使用しない場合や 
お手入れの際の注意 

安全のため電源アダプターをコンセン 
卜から抜いてください。 



を 

電源アダプ 

ターを 抜く 


■ 電池（リモコン用)使用上のま意 

電池の使い方を誤ると、電池の破裂、液をれにより、火 
災、けびや周囲を巧損する原因となることびありまず。 
次のことをお守りください。 

A m CR 202已 U チウム電池じ(州ま使用 
しない。 

♦ 極性(@と©)にま意し、表示通り 
に入れる。 


電池を充氧加熱、分解したり、火や 
水の中に巧入しない。シヨートさせ 
ない。 


• 長期間 （1 ヶ月 ULb ) 使用しないとき 
は、電池を取り出してお<。 


ちし、液ちれび起こったと去 I 丈電池ケースについた液 
をよくふき取ってから新しい電池を入れてください。万 
一、 ちれた液び身体についたとを(よ水でよく洗い流し 
て < ださい。 



■ 内部の掃除について 


A 


1年に]度は内部の掃除について、お 
買い上げの販売店にご依頼<ださい。 
巧部にほこりびたまったまま長い間掃 
除をしないと、火災、故障の原因とな 
ることがあ0ます。 


はじめに 
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む 使用上のお願い 


♦ 再生中にお < の AV 機器の画儘や音声に悪影響 
び出ることがあります。その場合比 AV 機器か5 
離して設置して < ださい。 

♦ 本機の近くでヘアスプレーや加湿器を使用しな 
いでください。レンズびくちることがあります。 

♦殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。ま 
た、ゴムやビニール製品などを長時間接触させ 
ないでください。変色など塗装の努化につながり 
ます。 

♦長い時間ご使用になると底部び熱くなることが 
あ0ますび、故障ではありません。 

♦ 長期間ご使巧にな5ないとさ I んディスクおよび 
SD カードを取り出し、電源を切ってください。 


結露（露 J さ）のご迂息 


; 令たい水をコップにをぐと表面に水滴びつくよラ 
に本機内部に水滴びつくことを、結露(露つき)と 
いいます。結露び起きた状態でのご使巧は、ディス 
クや本機の破損の原因になることがあ D ます。下 
のよラな場をにごを意ください： 

-本機を寒いところか5暖かい部屋へ移動したとき。 
一部屋を急に暖めたり冷やしたりしたとき。 

—本機に直接、:令風をあてたとき。 

一湿気のをい場所で使巧したとき。 

結麗びおきそうなときは、本機をすぐにご使巧にな 
5ないでください。ディスクおよび SD 力ードを取り 
出し、約3〜3時間放置したあと、ご使用を開始して 
くださし、。 


做晶画面(しついて 


カラー液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術を 
駆使して作5れていますび、一部に常時点灯する画 
素や点灯しない画素び存在することびあります。こ 
れ5の画素は、少量に抑えるよラ管理しています 
が 、現在の最先端巧術でわなくすことは困難ですの 
でご了承ください。 


本機のお手入れについて 


■警告 

安全のために、お手入れの前には必ず!;(下をおこ 
なって < ださし、。 

♦電源アダプターやカーバッテ U —アダプターを 
本機か5はずしてください。 

♦ 電源スイッチを r 切」にしてください。 

■ 美しい画像をお楽しみいただくために 

] 日日日時間をめどに点検をおすすめします。本機は 
高精度な技術で構成された精密機器です。温度や 
湿直ほこりなどによ D 、 ピックアップレンズやディ 
スク駆動部び汚れ、磨耗し、画質び損なわれます。お 
買い上げの販売店にご相談ください。 

■ ピックアップレンズ(光学レンズ)の清掃 

ピックアップレンズにゴ S やほこりび付いて巧れま 
すと、音とびや再生びできない原因になります。 
ほこりなどは、されいな空気を吹さ付けて除去して 
ください。取りされないミちれやちり、ほこりび付し、た 
場合は、市販のレンズク I 」ーナー液を綿棒につけ、 
レンズに傷をつけないように軽く}式さ取ってくださ 
し、。 



■ キャビネットやディスプレイの巧れ 

♦ 柔5かい巧で軽くふさ取ってくださし、。 

♦ 汚れびひどいとさは、巧を水で薄めた中性洗剤 
に浸し、よく絞ってふさ取り、乾いた巧で仕上げ 
てください。ベンジンやシンナーなどは使巧し 
ないでください。変色など塗装の冀化の原因に 
な0ます。 

♦ 化学ぞラさんをご使用の隙は、そのま意書にし 
たびって < ださい。 
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f ^ディスクの取り扱い 


再生面には手を触れないでください。ディスクに 
巧れや傷びついていると、画質や音質び低下した 
り、再生できなくなったりすることびあります。 



ディスクは必ずケースに入れて保管してくださ 
い。また、直射日光の当たる場所や、湿度の高い 
場所、湿気やほこりのをい場所には保管しないで 
<ださい。 

■ ディスクのお手入れについて 

ディスクび巧れたときは、柔5かい布でディスク 
の中むか5が側に向かって軽くふき取ってくださ 
し、。 


〇 X 



おず内側からが側へ 


シンナーやベンジン、アナ□グ式レコード盤用の 
クリーナー、静電気防止剤などは使用しないでく 
ださい。ディスクを傷める原因とな0ます。 


ごま意 


• ディスクに紙やシールを貼らないでください。 

また、 セ□八ンテープやレンタル CD / DVD のラベルな 
どの糊がはみ出したり、はがしたあとびあるディスクは 
使用しないで < ださい。ディスクび取り出せな < なった 
り、故障の原因となることびあります。 

• ディスクび正しい位置に置かれていないと、ディスクに 
傷をつけたり故障の原因になることびあります。 

• こんなときに音とびを起こしますので、ご注意ください。 
一本機に強い衝撃を与えたと去。 

一薄い板の上など、振動しやすい場所に置いたとき。 
—ディスクの巧容によって音とびを起こすことびあり 
ます。その場合は音量を下げてお聞さください。 

• 市販の巳 D スタビライヴは使用できません。 

• 八ート型や八角あなど、特殊あ状のディスクは使巧し 
ないでください。故障の原因となることびありまず。 


(特巧おがディスクの 例） 



はじめに 
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む お使いになる前に 


再生でをるディスク 


本機では下記のディスクび再生できます。 



マー ク 
にゴ） 

記録 
巧客 

ディスク 
の大ささ 

最長 再生時間 





1 2 cm 

片面ディスク 
約4時間 

DVD 

£ 


曰ド 

両面ディスク 
約8時間 

ビデオ 

V 

D E O' 

映傲 

8cm 

片面ディスク 
約80分 





両面ディスク 
約1日□分 

音楽 用 



1 2cm 

74分 

ぶ 

帽阻 

曰ド 


瓦 

8cm 

20分 


DIGITAL AUDIO 


CD - R / 

抽 

而 

COMPACT 

眶歴 

MP3 

12cm 

書定込み内容に 
華じまず 

CD-RW 


JPEG 

8cm 

曲帽歷 

IReWritahlel 

DVD-R 

iTVD 

ビデオ 

モード 

12cm 
8cm 

書を込み内容に 
準じまず 


R 

DVD-RW 

巡 

RW 

ビデオモ-ド 
VR モ-ド 
CPRM 

12cm 
8cm 

書を込み内容に 
準じまず 


• DVD-RW の VR フォー マット対応 DVD ディスクを再生 
できます。（フアイナライズ済みのディスクに限ります。 
DVD- 刊ま対応していません。） 

• BS、 地上波デジタル放送などの「一回だけ録画可能 
(コピーワンス)」番組を記録したディスクの再生は、 
CPRM 対応の DVD-RW に DVD VR フォ ー7 ットで記 
録されたをのに限り巧能です。（フアイナライズ済みの 
ディスクに限ります。 DVD-R は対応していません。） 

• CD-R/RW は音楽巧 CD フォーマット、 MP3 形式の音 
楽データ、ま7■こは JPEG の静止画傲が記録されたもの 
に限り再生び巧能です。ただし、記録状態によっては再 
生できないディスクびあります。 

• コピーガード付き CD 再生について 

CD 規格に準拠しないロピーガード付き CD」 などの 
ディスクについては、当社としては、 CD 再生機器にお 
ける再生の保詔は致しかねまず。 CD を再生する際に 
は、 「CD □ゴマーク」の有無や、パッケージのま意文を 
よくお読みになり、巳 D 規格に準拠するディスクである 
ことをお確かめください。なお、 CD 規格に準拠しない 
ディスク再生時にのみ支障びある場合、詳細について 
はディスクの発売元にお問い合わせ<ださい。 


再生でをる SD カード 


本機では下の SD カードび再生でをます。 



マー ク（ロゴ） 

客 量 

SD 力ード 

ぶみ 

32 MB 〜 2 GB 


ごを意 


♦ 2層(ダブルレイヤー)の DVD-R/RW や DVD+R/RW と 
DVD-RAM ディスク、 Dual Dis じビデオ CD は再生でき 
ません。 

♦ ノ くソコンで記録した DVD-R/RW や CD-R/RW は本磯 
で再生でをない攝合びあります。 

• 再生時間期限付さディスクを視聴される場合、ディスク 
によっては正常に再生でさない場合びあります。 

♦ DVD レコーダーで記録された DVD-R/RW は記録状 
態によっては再生できない場合びあります。ご使用の 
DVD レコーダーの取披説明書をお読みください。 



ちよつとこれを! 


• ビデオ フォー マットで記録された DVD-R/RW ディスク 
は、ファイナライズ処理されたものに限り再生び可能 
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です。 


• MMC (マルチメディアカード)は動作保証いたしており 
ません。 

• miniSD 力ード、 microSD 力ードを本機で利用すると 
さは、変換アダプタ(市販品)び必要です。 

• SDHC(4GB ルソ上の力ードは利用できません。 

• SD 力ード/ miniSDTM 力ードは SD アソシエーションの 
登録商標です。 

• SD □ゴは登録商標です。 



ちよつとこれを! 


• SD 力ードでは、 MP3 あ式の音楽データ、または JPEG 
の静止画傲び記録されたちのに限り再生び可能です。 
ただし、記録状態によっては再生できない SD カードび 
ありまず。 




































つづ < 


ディスクやパッケージの7—クについて 

DVD のディスクやパッケージには下の表のよラな 
マークび表示されています。それぞれのマークは 
ディスクに記録されている映像•音声の数や、使え 
る機能を表しています。 


マー ク 

意味 

敬） 

音声び記録されている数を表しま 
す。例えば数字び「引の場合、3種 
類の音声(英語/スペイン語/曰本 
語など)び記録されています。 

( X ) 

字幕の数を表します。例えば数字 
び「2」の攝含、2種類の字幕（英 
語/日本語など)び記録されていま 
す。 

00 

3 ^ 

アングル数を表しまず。 DVD で 
は、角度(アングル)の異なる複数 
のカメラで撮影したシーンを、好 
みのアング j レを選んで再生でさる 
ディスクびあ0ます。 


選択巧能な画傲アスペクト比を表 
します。 DVD ディスクに比映すテ 
レビびワイドテレビか普通のテレ 
ビかによって、画像を切り換えられ 
るをのびあります。 

I 16:9 ILBI 

ビスタサイズ 
シネ7 スコープ サイズ 


再生巧能な I 」ージョンコードを表し 
ます。（ち記の 「 DVD 再生時の機能 
や操作について」を参照ください。） 

諭 

ピ I り 


DVD 再生時の機能や操俩こついて 

DVD ディスクによっては、制作者の意図により再生 
状態び決奴5れています。本機はディスク制作者び 
意図した内容にしたびって再生するため、本磯で設 
定した機能び働かない場をや、本機の操作び制約 
される場含びあ0ます。 

DVD ディスクの機能や操作について、くわしくは 
ディスクに付属の取扱説明書をお読みください。 



本機の U — ジョン コー ドは「2」でず。 

U - ジョン〕ードびに」を含む、または 「 ALU の 
DVD ディスクは本機で再生することびできます。 


タイトル、チャプター、トラックについて 

日 VD は、タイトルという大きい区切りと、チャプ 
ターといラルさい区切りに分かれています。 

音楽用 C □は、トラックで区切られています。 

例： DVD 

-- DVD ディスク- - 


--タイト J レ I - ► -夕つトノレピ- ► 

チヤフタ-1チヤフタ-2チヤフタ-1チヤフタ-2チヤフタ-3 
11111 



例：音楽 用 CD 

--音楽用 CD -- 

トラック]トラック2 トラック3 トラック4 トラック日 


〜 ll 」 J ] よ〜〜 II 」加よ〜1い」」月〜 

それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順に 
番号がふ5れています。これ5の番号を タイトル番 
号、チャプター番号トラック番号と いいます。 
ディスクによっては、各々の番号び記録されてし、な 
いちのちあります。 


はじめに 


7 7 





















































































む お使いになる前に 


MP 3 について 


MP3 とは、 MPEG 才ーデイオレイヤー3とし、ラファ 
イルお式で圧縮された音楽データです。 MP3 ファ 
イルは r.mp3」 という拡張テび付いた音楽データ 
ファイルのことを言います。 


-- MP3 CD (SD 

--フオルダー]-- 

ファイル] 7ァイル2ファイル3 

1 1 1 

力ード）-- 

—フオルダー2 ^ 

ファイル1ファイル2 

1 1 

仙 〜 

m 〜 

J が J 〜 

J 加よ〜 

打川 〜 


JPEG について 


JPEG とは、写真やイラストなどの画儘ファイルの 
保をあ式(フオーマット)の一種です。 JPEG フアイ 
ルは r.jpg」 という拡張子び付いた画像ファイルの 
ことを言います。 


著作権について 


ディスクを無断で複製、放を上映、有線放を公開 
演裏レンタル(有償、無償を問わず)することは、法 
律により禁止されています。 

♦ 使用条件は、場合によって異なりますので、くわし 
い内容や申請その他手続きについては、「日本音 
楽菁作権協芸」 (JASRAC) におたずねください。 
JASRAC 本部 TEL 03-3481-2121 
URL http://www.jasrac.or.jp/ 

本機は、アメI」力含衆国特許権と知的所有権上保護 
された著作権保護巧術を搭載しています。この著作 
権保護技術の使巧はマク□ビジョンコーポレーショ 
ンの許可び必要です。許可びない場含は家庭巧お 
よびその他の一部の観賞巧に制限されます。分解し 
たり、改造することも禁止されています。 


この取扱説明書の内容について 

♦本書は製品開発にさきびけて印刷してしなす。性 
能や操作性向上のた奴、製品仕様の一部び変更 
となることびあります。その場をは製品自体の仕 
様び優先されます。 

♦ 本書は、本機の基本的な操作のしかたを、リモコ 
ンの操作主体で説明しています。本機の同じ、ま 
たは似た名前のボタンでも同じように操作でき 
ることびあります。 

♦ DVD の特長として、ディスクによっては、いろし、 
ろな機能や操作びでさるちのびあります。そのた 
め、本書の内容と操作手順び一部異なった D、 違 
う操作手順び画面に表示されることびあります。 
このよラな場をは、画面に表示される操作手順 
にしたびって操作して < ださい。 

操作中に「0」と画面表示されることがありま 
ず。これは、本書で説明されている操作ち法で 
あつても操作ができないことを表していまず。 

と J 梦?こじの /DAT りについて 

本書では、機能ごとにお使いになれるディスクの種 

類を!;(下のマークで表しています。 

と): DVD でお楽しみいただけます。 

:音楽用 CD でお楽しみいただけます。 

: MP3 または JPEG 形式のデータび記 

録されている CD および SD カードでお 
楽しみいただけます。 
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音量にごま意ぐださい 

DVD や音楽用 CD および S 日カードを再生する 
前に、音量を下げてください。ディスクおよび 
SD 力一问こより記録されている音量レベルは異 
なります。音量を上げて再生したあと、そのまま 
他のディスクおよび SD カードを再生すると太を 
な音び出ることびありますのでごを意ください。 
DVD の場合、已 . Ich 、2 ch などの出カモード 
により音量レベルび変わることびあります。通 
常より音量びルさいことびありますび、本機の 
故障ではあ0ません。 



• 画面表示中、スイッチを巧したりすると画面び消えま 
す。ディスプレイを閉じることで、スイッチび巧され、モ 
ニターの電源び切られるため画面び消えるよラになつ 
ています。 



はじめに 
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む 各部のなまス 

本書では基本的にリモコンでの操作を中むに説明していまず。 


本機と同様の名前のボタンでも操作のしかたは同じです。 

♦ 表示例として使巧している表示画面については、実際の画面と異なる場合びあります。 
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数字ボタン 


TV/CATV ポタン 

追加/削隨 ボタン 

チャンネル設定 ボタン 
アングル ボタン 



DVD/SD ボタン 

音声 ボタン 

▲チヤンネル ▼ ボタン 
字幕 ボタン 
リピート ボタン 
リターン/戻る ボタン 
A-B ボタン 
►► 早送り ボタン 

◄◄ 早戻し ボタン 
■ ► ス □—ボタン 

■ 停止 ボタン 


ちよつとこれを！ 



ズーム / S 組表 ボタン 
画面表示 ボタン 
メニユーボタン 

決定 ボタン 

▲/▼/◄/► (方向)ボタン 
設定 ボタン 

スキップ ボタン 

► 再生 ボタン 
■ ■一時停止 ボタン 


下図ボタンは、本機に別売のテレビチューナーを接続して、テレビの視聴操作に使巧するボタンです。 


テレビの操作に 
使用するボタンー 



の®资 

感 

@©® 

巧。：/み 

、おノ 

贷®心 

©©阁 


贷©© 


©©"包® 

S ■し SB り XI -j-y 

©@©© 

in- It - 占 git > 王 

@©©@ 


：3 



本書では基本的にリモコンでの操作を中むに説明していまず。 
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む か部の機器と接続する 


UTF のように本機と他の機器をつないで再生することびできます。くわしくは、接続する機器の取扱説 
明書と併せてご覧ください。 

■ 付属のヘッドホン（インナーイヤー型)をつなぐには 

本機の0(へッドホン）端テに接続します。へッドホンを接続すると、本機のスピーカーか5は音び出 
な < なります。 

• 大きな音量で長時間お聞きになると、聴力に悪影響び出ることびありますのでごま意ください。 

• ヘッドホンは n (ヘッドホン）端子（緑） L ソがには接続しないでください。 

テレビや AV アンプに接続ずる 


本機で再生した映徹や音声を、テレビや AV アンプに出力して楽しむことびでをます。 

付属の AV コードを使って本機の映慷/音声端子をテレビの映像入力端子と音声入力端モ（または AV アンプの音声入 
力端子）につなざ、本機の入力/出力切換スイッチを「出力」側にをわせてください。 



ドルビーデジタルデコーダー内蔵の AV アンプなどにつなぐことびで去ます。接続する機器に合わせて、総を設定 
ページの「デジタル出力」を設定してください IP38I。 



• デジタル同軸ケーブルをお買い巧めの隙I丈ケーブル先端の形状が舌ニプラグとピンプラグのものをお求めくださし、。 
ゆ 3.5= ニプラグ(モノラル）：本機接続側 ピンプラグ: AV 機器 

ただし、 AV 機器側はピンプラグで接続でさない場合びありまずので、必ずお客様びお持ちの AV 機器のあ状をお確 
かめ頂さ、販売店とご相談の上、お買いまめください。 

• ドルビーラボラ HJ —ズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、 Dolby 及びダブル D 記号はドルビーラ 
ボラ HJ —ズの商標でず。 
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ゲーム機やビデオカメラとの接続 


ゲーム機や、ビデオー体型カメラなどと接続する場合、テレビチューナーの接続をはずしてください。本機を 
モニターとして使巧することびでさます。 

本機の入力/出力切換スイッチを「入力」側に合わせてください。 



テレビチューナー(別売)との接続 


別売のテレビチューナー（品番 DVF - TVl 、 DVF - DTV 100) を使って、屋外でを屋内でを本機をテレビとして使ラ 
ことびでをます。 

くわしくは、接続するテレビチューナーの取扱説明書をご覧ください。 


1 


TV 入力端子につなぐ 



ごま意 


• ワンセグチューナー DVF-DTV100 では、地上デジタル放送を視聴できます。 また 、ステレオ音声はもちろん 
副音声の放送も聞くことびでさます。 

テレビチューナー DVF-TV1 では、テレビ受信時の音声はモノラル（主音声）です。ステレオ音声や副音声を聞 
くことはでをません。 

• テレビチューナーを接続した場合、テレビの受信画像•音声は列部出力（デジタル音声出力）はでさません。 

• テレビの受信状態び悪い場合は、受信状態はグレーになって映像はでませんび、故障ではありません。 

• ダイバーシティアンテナは接続でさません。 
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む 電源と準備 


電源コードの接続 


室内の電源に接続ずるには 


り 

電源アダプター 
日ード長:約 1.8m) 

車内の電源に接続ずるには 



(コード長：約1 .7m) 



ごま意 


• 付属のカーバッテ U —アダプターは、12ボルト車専巧 
です。 

• 付属のカーバッテ U —アグプター政外のアダプターを 
使用しないでください。故障の原因になります。 

• ご使巧の前に、必ず力ーノ（ッテ U- ソケットををれいに 
してください。ソケットの中び灰やほこりで巧れている 
と、接細不良により接続部び熱くなることびあります。 

• ご使用のあとは、カーバッテ u —アダプターのプラグ 
を、本機とカーバッテ U- ソケットの両方からおいてく 
ださい。 

• カーバッテ IJ ーアダプターは、カーラジオや車内のラジ 
才の受信を妨害することびあります。その場合は、アダ 
プターをはずすか、アダプターをラジオから離してく 
ださい。 

• 車種によっては、力ーバッテリーアダプターび取り付け 
られない場含びあります。 

■ ヒューズの交換について 

カーバ ッテ U —アダプターを使ってわ本機び動作 

しないときは、ヒューズび切れていないか確認し 

てください。ヒューズび切れている場含は、政下 

の手順で交換して < ださし、。 


♦ 電源アダプター、カーバッテI」ーアダプターを抜 
を差しするとさは、本機の電源スイッチを「切」に 
してか5おこなってください。ディスクに傷びつ 
いたり故障の原因となります。 


1カーバッテリーソケットか 5 アダプターの 
プラグをはずず 

2プラグの端の部分を回してはずず 


力ールツテリーアダプターについて 


v 3 切れてしまったヒューズを取りはずず 


■ ま全運転のために 

♦ 運転をは、運転中に使巧しないでください。運転 
に支障をきたし、違法です。 

♦ 運転に支障をきたす可能性のあるときはご使用 
をおやめ < ださい。ご使用になる場合には、十分 
にご注意ください。 

■警告 

♦ 曰び当たる攝所や暖房器具の近く、窓を閉めた車両な 
どに放置されると、本機のキャビネットび曲がったり、故 
障したりすることがあ0まず。 

♦ 車のダッシュボード上などに設置して使用しないでく 
ださい。走行中に使用してディスクに傷びついてを桶 
償はでさません。ご了承ください。 


4新しい1.已 A のヒューズを取り付ける 

(巧社サービス店：品番百45 〇已8 531百） 


5プラグの端の部分を回して締める 


ヒューズ (1 .己 A) 


T 


締める j 


ばね 

アダプターのプラグ 


ごま意 


緩める、 
プラグの端の 
部分 


• 交換するヒューズは同ータイプの同一定格値のちのと 
交撰して < ださい。 

• アダプターのプラグを緩めた際に、パネび飛び出すこ 
とびありますのでご注意ください。 
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バッテリーパックを使ラ 


■ バッテ U - パックを取り付けるには 

1電源スイッチを r 切」にして、電源アダプ 
ターまたはカーバッテリーアダプターの 
プラグを抜< 

2本機の端モカバーを取りはずず 



v 3 バッテ U - バックを矢印のち向に、カチッ 
と音がずるまで差し&む 



ごを意 


• 持ち運ぶとさは必ず本体をお持ちください。 

• ) くッテリーノてックを使用中に充電切れになったときは、 
必ず本機の電源スイッチを「切」にしてください。電源 
スイッチを「入」にしたまま放置しますと、バッテリーび 
過放電状態になり、ノ 〇ッテ U- ノ くックの寿命び短くなる 
場含びあります。 


っづく 

■ バッテリーパックをはずずには 
1電源スイッチを r 切」にずる 


2取りはずしボタン(①)を巧しなが S 、 ⑤ 
のち向に弓 I き巧く (引くときには、少し力 
を入れて < ださい。） 



• 本機から取りはずした端子カバーは、なくさないよラ 
に保管して < ださい。 

♦ 使巧後はバッテ u —パックをはずしてください。 

• バッテリーパックをま文される場合 

お売店様： 

品ち：ポータブル DVD プレーヤー用 
バッテリーパック 
品ま： DVF - BT 2 

でご注夕< ださい。 
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む 電源と準備 


バッテリーパックを巧電する 電源を入/切ずる 


電源スイッチを「切 J にして、電源アダプターまたは 
九 一 J む/テリーアダプターを電源に接続ずる | P 18| 
充電インジケーターび点口し充電び始まります。 



充電インジケーター 


充電インジケータ 

状態 

点打 

充電中 

消な 

フル充電完了 


バッテリーパックび空の場合は、約7時間でフル充電 
されます。フル巧電の状態で約4時間30分使巧でさま 
す。使巧条件や環境などによって電池接続時間は異なり 
ます。 


1本機の電源スイッチを r 入」にずる 

本機の電源び入り、ディスプレイに SANYO ® 
□ゴび表示されます。 

♦ 本磯前面の電源インジケーターび点灯します。 

♦ 1」モコンでは電源は入れられません。本機でおこ 
なって < ださい。 

♦ ディスプレイに r □ード中」と表示され、ディスク 
および SD カードの読み込みをはじめます。ディス 
クおよび SD カードび入っていないときは、その 
後「ディスクを入れて下さい」と表示されます。 

2本機の電源スイッチを r 切 J にずると電源 

が切れる 

• 前面の電源インジケーターび消灯しまず。 

• 液晶の特性により、ディスプレイにしばらく残傲 
や横線び出る場合びありますび、故障ではありま 
せん。（数分間放置すると消えます。） 


ちよつとこれを！- 

♦ 電源スイッチび r 入」の状態では充電されません。 

♦ フル充電に近い状態にあると去は、充電インジケー 
ターび点なしない場合びあります。 

♦ バッテ U —パックをフル充電しても長期間 (1 ヶ月程度) 
放置すると、自己放電により使用可能時間び短 < なりま 
す。お使いになる前にフル充電してから使われること 
をおすすめしまず。 

• 巧電び終わったあとや使用直後に、ノ くッテリーノてックび 
熱を持つことびありますび、異常ではありません。 

• 室内電源や車巧電源を接続すると、ノ くッテ u —ノ 又、ソクか 
日の電源び自動的に切れまず。 


ごを意 


• バッテリーパックは空になるまで使い切ってから充電 
されることをおすすめします。使し側日ないまま継ぎ足 
し充電を繰り返すと、ノ くッテ U —持続時間び短くなる現 
象(メモリー効果)び起こります。 


リモコンの 電池に ついて 


初めてリモコンを使ラ場合 

CR 2 日2己リチウム電池咐鼠び、あ5かじめ U モ] 
ンの中に入っています。図のよラにプラスチック 
シートを引さ抜くと、使巧でさます。 



♦ リモコンの電池び消耗すると、 U モコンを本機の 
おくで操作しても動作しなくなりますので、新し 
い電池に交換して < ださい。 

♦付属の電池はモニター用です。寿命び短いこと 
がありますび、ご了承ください。 


電池を取り替える場合 

①を押さえなび5、霞の方向に引きます。 
(取り出すには、かし力を入れてください。) 




SO 




























電池は CR2 日 2 已 U チウム電池を使用してください。 
• 不要となった電池を廃棄する場をは各自治体の 
指示(条例）にしたびって < ださし、。 


ごま意 


♦ リモ]ンを長期間 (1 ヶ月程凰使用しない場合は、電池 
を取りはずしてください。 IJ モコン内の電池び液をれを 
起こす場合びあります。 


リモコンの使える範囲 


水平方向で左ち30度ずつ、直線距離で約 4m まで 
の範囲です。 



• 本機の U モコン受光部とI」モコンとの間に障善物びあ 
ると、操作でさないことびあります。 

• IJ モコンの電池び消耗すると、 IJ モコンを操作してち動 
作しなくなりますので、新しい電池に交撰してくださ 
い。 

• 直射曰光下やインバーター壁光灯の近<などで強い 
光び当たると、正常に動作しないことびあります。 


ディスプレイ表示サイズを切り換える 


ディスプレイに表示される画面のサイズを切 D 換え 
ることびでさます。 

本機のワイドボタンを巧ず 

押すたびに画面の横幅サイズが切り換わります。 


►巧ま/巧定/ ニコー ワイド 



• JPE 白ファイルの再生樹ま、画面サイズは切り撰わりま 
せん。 

• 映像/音声端子で出力した機器の画面サイズは、この 
ボタンでは変わりません。 


画面の明るさを変える 


画面の明るさを変えることびできます。 

本機ち側面の一明るさ+ダイヤルで調整する 

暗◄■■►巧 



• 音声/映像端子で出力した機器の画面明度は、このダ 
イヤルではをね0ません。 


音量を調節する 


本機ち側面の一音量+ダイヤルで調節ずる 


ル j 師大 



音のエチケット 

楽しい音楽を時と場所によって 
は気になるちのです。音量は時 
間と場所に応じて適度に調節し 
てください。特に夜間の音楽鑑 
賞には気をくばりましょう。窓を 
閉めたり、ヘッドホンをご使巧に 
なるのち一つの方法です。 
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ディスクを再生する 


J)VD ： /^CD ； /.DATA> 




本書では昼本のにリモコンでの操作を中むに説明しています。 

\ 



本書では本機の基本的な操作のしかたを説 
明していまず。 

く各種設定はディスク情報が優先されまず> 

はじ奴てご使巧になる時は、ディスクトレイの上^| 
にある保護シートを取り出してください。 

V J 

準偏本機の入力/出力切換スイッチを r 出力側」に 
しておをまず。 


1ディスプレイを開け、電源を入れる 



^ ►才ープンレバーをスライドさせて、デイ 
スクカバーを開ける 



ディスプレイに「開く」び表示されます。 

^ディスクをディスクトレイに置く 

再生面を下にして、カチッと音びするまでしっか 
りと中央のホルダーにはめ込みます。 




] 2cm ディスクの場合 

巧 


Scm ディスクの場合 


4ディスク カバーを 閉める 

カチッと音びするまで開奴ます。ディスプレイに 
にード中」と表示され自動的に再生び始まりま 
す(オートプレイ機能）。 

♦ ディスクの再生面を逆にしてトレイに置いたり、 
傷ついたディスクを再生しようとすると、ディス 
プレイに r ディスクを入れて下さい」と表示され 
ます。この場合は、ディスクを正しく置きなおす 
か、新しいディスクに交換してください。 

SD 力ードがセットされている場含には 

DVD モードにするには、ディスクをセットするか、 
DVD / SD ボタンを巧してください。 


[停止しているディスクを再生ずるときは] 
►再生ボタンを巧ず& 

再生び始まります。 


データ CD ( MP 3 IP 33 I 、 JPEGIP 3 已 I ) の再生 
のしかたについては各説明ページち併せてご覧< 
ださし、。 

ディスクのメニューび表示されたとさ 

DVD によってはニューび表示される場含びあり 
ます。そのとをは、 ▲/▼/◄/► ボタンとミ夫定ボタン 
(本機では►再生/決定ボタン)で項目を選びます。 
くわしくは、 IP 2 目 I をご覧ください。 

DVD VR フォーマットのディスクを入れたとき 

DVD VR _ X ニュー画面を表示させて、プレイリスト 
タイトルを再生したり、オリジナル、またはプレイ U 
ストタイトルを選んで再生したりすることびでさま 
す。くわしくは、 [^23 I をご覧ください。 

※本機の►再生/決定ボタンを押すと一時停止し 
ますび、再度巧すと再生び始まります。 



• DTS 音声は再生できません。 DVD ディスクの ><ニュー 
で DTS 音声の選択をしないでください。 



























C ディスク ( DVD - VR モード)を再をする 


つづ< 


VR モードを再生する 


タイトルサーチ 


□VD レコーダーなどで DVD - RW(DVD VR フォー 
マット)に登録したプレイ I 」ストタイりレを再生します。 


準備本機の電源を入れたあと、プレイ I 」ストび登 
録されているディスク （DVD VR フ オー 
マット)を入れて、再生できるようにしてお 
さます。 | P 2 g | 

1停止ボタンを2度巧して、ディスクを完を 
に停止させる 



^メニューボタンを巧ず 

DVD VR メニュー画面び表示されます。 


DVD VR 

メニユー 

ブレイリスト 

タイトル: 25 

>オリジナル 

タイトル： 36 


プレイリスト . 録画された映像をお好みの順番 

に編集されたをの 

才 U ジナルリスト ..... 録画されたままの映傲で、編集さ 
れていないをの 

d A / T ボタンを巧して、 r プレイ IJ スト」を還ぶ 

4再生ボタンを巧す 

プレイリストタイトルの再生び始まります。 



• プレイリストび記録されていないディスクは「プレイ U 
ストタイトル: 00」と表示されます。 

• ディスクの記録状態によっては、プレイ U ストタイトル 
び再生でをない場合びあります。 


DVD VR フォーマットで記録された才 U ジナルタイ 
トルやプレイ U ストタイトルの再生したいタイトル蚕 
号を入力すると、そこか5再生することびで定ます。 

I メニューボタンを巧して 、 DVD VR メ 
ニュー画面を表示させる を記操作 2] 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して、「プレイリスト」また 
は「オリジナル」を選ぶ 

3 ミ央定ボタンを巧す 

タイトルま号の入力画面び表示されます。 

4 数字ボタンで、希望のタイトルき号を入力 
する 

例：タイトル番号巨を選ぶには 
0一已 

タイトル番号10を選ぶには 
1 一0 


タイトル陋/3目チヤブター 00/00 

I 

入力中のタイトル番号 

選んだタイトルか5再生び始まります。 


重 


ご注意 


• 再生中に本機を動かさないでください。ディスクを傷 
つけてしまラことびあります。動作中のディスクカバー 
に力を加えないでください。故障の原因となります。 

• ディスクカバーを上から強く押したり、トレイにディス 
ク L ソがのをのを柔せないでください。故障の原因とな 
ります。 

• DVD は読み込みに時間びかかりまず。 

• ディスクによってはオートプ 
レイをしないディスクびあり 
ます。 

• 画面表示中、ち図のスイッチ 
を巧したりすると、画面び消 
えます。 

(ディスプレイを閉じること 
でスイッチび巧され、画面び 
消えるよラになっています。 
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ディスクを再生ずる 




再生を違中で止める 再生したい頃目にスキップする 


■ 停止ボタンを巧ず 

停止した位置か5再生ずるとき（レジューム機能） 

再生中に ■ 停止ボタンを]回巧すと、「再生を巧して 
継続」とディスプレイに表示されます。 

► 再生ボタンを巧すと、停止したところから再生び始 
まります。 

完をに停止させるとき（レジューム機能の解除） 

本体の電源を切るか、上記の状態からちラー度 ■ 停止 
ボタンを押します。 

なに 再生するときはディスクの最初から始まります。 
♦ 停止ボタンを押してからディスクの回転び止まるまで 
数砂かかります。すぐにディスクカバーを開けないでく 
ださい。故障やけびの原因となります。 



次のチャプター/トラックへ進む 

再生中に、スキップボタンを巧ず 

ディスプレイに「」び表示され、次のチャプ 
ターまたはトラックの頭か5再生します。 

’ ® ^ 

前のチャプター/トラックへ戻る 



ちよつとこれを! 


• 「再生を押して継続」と表示されないとさは、レジュー 
ム再生でさません。 

♦ ディスクによってはレジューム再生でさない場合びあ 
ります。 

♦ レジューム再生は、停止した場所によっ口よ停止位置 
からずれて始まる場合びあります。 

♦ 本機の電源を切ったとさは、レジューム再生の記録び 
消えます。 


ディスクを取り出ず 


►オープンレバーをスライドさせてディスク 
カバーを開ける 

ディスクび完全に止まってからディスクを取り出します。 


再生中に、 I ◄◄スキップボタンを巧ず 

ディスプレイに「」び表示され、再生中の 
チャプターまたはトラックの頭から再生します。 
続けてをラー度押すと、1つ前のチヤプターまた 
はトラックの頭か5再生します。 


風 



• ディスクによってはスキップび禁止されている場合び 
あります。 

• チャプターとトラックについては IP ] ] I を参照して 
<ださい。 




1 2 cm ディスクの場合 8 cm ディスクの場合 

ディスクカバーをカチッと音びするまで、閉めます。 
ディスクカバーを閉めてから、ディスプレイを閉じ 
て < ださい。 
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本機では、 MP 3 お式の音楽データ、または 
JPEG の静止画像が記録された SD カードを 
再生でをまず。 

準備本機の入力/出力切換スイッチを r 出力側 J に 
しておさまず。 


1 ディスプレイを開け、電源を入れる 



d SD 力ードを挿入ずる 

ラベル面を上にして、カチッと音びするまでしつ 
かりと SD 力ードス□ットに差し込みます。 



• ディスクびセットされているとさは、 DVD/SD 
ボタンで切0換えてくださし、。 

• mirHSD 力ード、 micmSD カードを使用すると 
さは、変換アダプタを装着し、変換アダプタごと 
挿入してくださし、。 

ディスプレイにファイルブラウヴ(ファイル/フォ 
ルダーー覧画面)び表示されます。 

データ ( MP 3 [ P 33 ]、」PEG [ P 3 己] ) の再生の 
しかたについては各説明ページをご覧ください。 


SD カードを取り出ず 


SD カードの□—ド中、再生中または動作終了直 
後に、 SD 力ードを取り出したり、電源を切ったり 
しないでください。データび破損することびあり 
ます。 

取り出すときは停止中か電源び切れたあとで 
SD カードを取り出しください。 

1 SD カードの中央部を巧ず 

カチッと音びすると、□ックび解除され SD 力一 
ドび押し出されます。 



d SD 力ードを引き巧く 



















む ゾニューを巧う ^ 

<各種設定はディスク情報び優先されまず> IJ 々_、/ / 戻るボ々ンを使う 

□ソロには、ディスク内にメニューび記録されている — 

ものびあります。このようなディスクを再生すると DV □メニュー表示中に U 夕ーン/戻る ボタンを巧す 
きは希望の項目をメニューで逞ぶことびできます。と、本編の巧をにもどります。 

. 再生中に U 夕ーン/戻る ボタンを巧すと、 DVD メ 

準備本機の電源を入れたあと、ディスクを入れこュ—の表示にをど D まず。 

て、再生できるようにしておきます 。 [P 吕 2 ] 


DVD メニューで還ぶ 


1再生中に メニュー ボタンを巧ず 

ディスプレイに r ルートメニュー」と表示され、 
DVD メニューび表示されます。記録されている 
映儘を選んだり、字幕や音声の言語を選べます。 
(表示例） 



d ▲/▼/◄/► ボタンを巧して靑望の項目を選ぶ 

ディスクによっては、数字ボタンで選べるわの 
ちおります。 

3 ミ夹定ボタンを押ず 

選んだ項目び実行されたり、次のメニューに 
移ったりします。操作3〜3を繰0返して希望の 
メニューを操作します。 

ディスクによっては DVD ；< 二:!一び複数階層用意 
されているちのびあ0ます。そのよラなディスクの 
場合は、さ5に^ ニュー ボタンを巧すと「タイトルメ 
ニュ ー 」び表术され、上の層の DVDj >^ ニュ ー を表术 
することびでさます。 


ちょっとこれを！- 

• 複数の言語で DVD メニューび記録されている場合は、 
システム設定の「その他設定ページ」で言語を選ぶこ 
とびでをます 。I P 42 I 

• DVD >< ニューび記録されていないディスクちありま 
す。 

• DVD メニューを操作してから実隙に動作するまで、数 
秒かかる場合びあります。 

• ディスクによっては rDVD メニュー」のことを別の呼び 
かたで表示しているをのをあります。また「決定ボタン 
を巧す」といった案内の表示を r 選択ボタンを巧す」な 
どと表示しているものびあります。 

• ディスクによっては 「DVD メニュー」を選ぶことび禁止 
されている場合びあります。 

• ディスクによっては r ルートメニュー」と r タイトルメ 
ニュー」び同じ内容で表おされることびあります。表示 
される内容はディスク情報に依存します。 

• ディスクによっては読み込み It 、 DVD メニューを表示 
する場合と本編を再生する場合びあります。 


操作中に 「0」 びディスプレイに表示されたと 
をは、ディスクまたは本機びその操作を禁止して 
います。 
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む 見たい、聞きたいところを探ず 嫂 

準備本機の電源を入れたあと、ディスクを入れて、再生できるようにしておきます。 LP22I 


チャプターサーチ^ 

再生したいチャプター番号を入力すると、そこか5 
再生することびでさます。 


トラックサーチとり 

再生したいトラック番号を入力すると、そこか5再 
生することびでさます。 


再生中に数字ボタンで、希望のチャプター蚕 
号を入力ずる 

例：チャプター番号已を選ぶには 
0一 巨 

チャプター番号10を選ぶには 
] 一0 


タイトル01/12チヤプタ ー EE /13 

I 

入力中のチャフター番号 

選んだチャプターから再生び始まります。 


数字ボタンで、希望のトラック番号を入力ずる 

例：トラック番号6を選ぶには 
0一已 

トラック番号 10 を選ぶには 
1 一0 


トラック選択: EB /13 

I 

入力中のトラック番号 

選んだトラックか5再生び始まります。 


ちょっとこれを！- 

♦ 設定遠中で訂正するとをは、►ボタンを巧し 
て設定をキャンセルしてから、もう一度数字ボタンを 
押します。 

• 誤った番号び入力されていると、ディスプレイに r 0」 
び表おされます。正しい番号を再入力してください。 
• ディスクによってはサーチを禁止しているをのもあり 

まず。 _ 

• タイトルとチャプター、トラックについては IP ] 11を 
参照してください。 



操作中に「0」びディスプレイに表示されたとさは、ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。 
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む ディスク の情報を見る 陋 

ディスプレイに、経過時間や残り時間などの設定を表示でをます。 


再生中に、画面表示ボタンを巧ず 


[DVD] 

画面表示ボタンを巧すたびに、次のよラに表示び 
変わります。 


に D ] 

画面表示ボタンを巧すたびに、次のよラに表示び 
変わります。 


タイトル経過時間一 

ク 

画面表のオフ 

チャフ含一残り時間 


►タイトル残り時間 


チャフター経過時間 


シングル経過時間 - ►シングル残り時間 


画面表术オフ 



トータル残り時間 


、一タル経過時間 


タイトル経過時間 

再生中のタイトル番号 

I 再生中のチャプター番号 


1 - 

TT 01/06 CH 

I _ 

1 -1 

13/32 0:34:13 

1 1 

I I タイトルの経過時間 

I 再生やタイトルのチャプター総数 

再生中ディスクのタイトル総数 

タイトル残り時間 


TT 01/06 CH 

13/32 1:20:10 

チャプター経過時間 

タイトルの鶏り時間 

TT 01/06 CH 

13/32 0:02:10 

1 

チャプター残り時間 

1 

チャプターの経過時間 

TT 01/06 CH 

13/32 0:08:00 


チャフターの残り時間 


シングル経過時間 


再生中のトラック番号 


I 

トラック 01/12 

01:13 

I 再生中の曲の経過時間 

汚生中デイスクのトラツク総数 

シングル残り時間 


/ 

トラック 11/12 

03:09 

トータル経過時間 

I 

再生中の巧の残り時間 

/ 

トラック 05/12 

20:24 

I 

トータル残り時間 

I 

再生中の CD の経逼時間 

トラック 05/12 

29:46 


再生中の CD の残り時間 



ちよつとこれを! 


♦ ス □- 再生中やス □- 戻し再生中、静止卜時停止 ) 中にディスク情報を表示させることもできます。 
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速さを変えて再生する 


<各種設定はディスク情報び優先されまず> 

^静止（一時停止）ずる^ 


再生中に、11一時停止ボタンを巧ず 

ディスプレイに「 H 」び表示されます。 

DVD : 静止 

CD : —時停止 
DATA : —時停止 

ステップ再生をずるとを 

リモコンの H —時停止ボタンを押すことで、押す 
たびに1コマ進むステップ再生びでをます。 

(本体側では操作でさません） 


ス□-再生で見る 

再生中に、 I ►ス□ーボタンを巧ず 

巧すたびに、早さび切0換わ0ます。 
ディスプレイに liTF のよラに表示されます。 

(ス□一再生） 

^■►1/2 — MM/I 目 . 

► (通常再生） J 

、イ |1/16 户 ◄H/S ◄l1/4'<—◄11/2 

(ス□一戻し再生） 

通常の再生に戻ずとを 

「►」びディスプレイに表示されるまで、 I ►ス□—ボ 
タンを繰り返し押すか、►再生ボタンを巧します。 


通常の再生に戻ずとき 

►再生ボタンを押します。 


早送り、早戻しずる 


再生中に、 ►► 早送りまたは ◄◄ 早戻しボ 
タンを巧ず 

押すたびに、早さび切り換わります。 
ディスプレイにはじ(下のよラに表示されます。 

早送り： ►► 早送りボタン 

►► 2 X 一 ►► 4 X 一 ►► 8 X 一 ►► 1目 X 一 

►► 32 X 一 ► (通常再生）一 ►► 2 X - 


ちよつとこれを！- 

♦ 静止卜時停止)やス□一再生•ス□-房し再生中戌音 
声び出ません。 

♦ DVD では、早をり、早房し中は音声び出ません。 

♦ ディスクによっては、早をり、早戻しを自動で解除して 
再生に切り撰わるちのびあります。 

• ディスクによつ口よ静止卜時停止)や早送り•早戻し’ 
ス□一再生•ス□一戻し再生を禁止しているちのちあり 
ます。 



早戻し：イイ早戻しボタン 

◄◄ 2X 一 ◄◄ 4X 一 ◄◄ 8X 一 ◄◄ 1目X一 
◄◄ 32X 一 ► (通常再生）一 ◄◄ 2X … 


通常の再生に戻ずとき 

►再生ボタンを巧します。 


操作中に r 0」びディスプレイに表示されたとをは、ディスク、 S □力ードまたは本機びその操作を禁止 
しています。 
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f ^繰り ii し再生する 




繰 0 返し再生ずる 再生したい部分だけを繰り返し再生する 


ディスク全体または、タイ KI レ•チャプター/トラック 
を繰0返し再生できます。 


リピートボタンを巧して、リピートモードを選ぶ 

押すたびに、 ■UTF のよラに切り換わります。 

例： DVD 


^と3チヤプタ-►を3タイトル—►を3ずべ 

-リピートオフ^<- 


ご 


ディスプレイ画面 

動作 

を3チャプター ....... 

，.再生中のチャプターを繰り返す 

む タイトル . 

，.再生中のタイトルを繰り返す 

to すべて . 

，.ディスクの内容すべてを繰り返す 

U ピートオフ . 

，.リピート再生取り消し 



1再生中に繰り返し再生したし巧15分の始点 
( A ) で、 A - B ボタンを巧ず 


む A 

と繰り返し再生したい部分の終点 ( B ) で、 
A - B ボタンを巧ず 


む AB 


例 ： CD 

广む 一 I 

^ I 


回一 ► to すべて 

リピートオフ^- 


ディスプレイ画面 

動作 

>っ一回 . 

.再生中のトラックを繰り返す 

to すべて . 

.ディスク全体を繰り返す 

U ピートオフ . 

. IJ ピート再生取り消し 


通甫の再生に戻ずには 

U ピートボタンを繰り返し巧し、 r リピートオスを選 
びます。 


自動的に A 点に戻り、指定した部分 (A-B 間)の繰 
り返し再生び始まります。 （A-B リピート） 


通常の再生に戻ずには 

A- 目ボタンを巧します。画面に「リピートオ刀と表示 
され、 A-BU ピートび解除されます。 



ちよつとこれを! 


• 電源を入/切にしたり、ディスクカノ く一の開閉や、 ■ 停止 
ボタンを巧して停止すると、リピート再生やん日リピート 
再生は解除されます。 

• ディスクによってはリピート再生や A - 己リピート再生び 
できない場含びあります。まにチヤプタ ー IJ ピートまた 
はタイトル IJ ピートを選ぶことびで去ない場合びありま 
す。 

• A - BU ピートは]ケ所のみ設定できます。 


操作中に「0」びディスプレイに表示されたとさは、ディスクまたは本機びその操作を禁止しています。 
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む いろいろな映像の見かた 邸 


映像を拡大する(ズーム） 映像のアングルを切り換える 


映像をあ大表おすることびでさます。 

1再生または静止中に、ズーム/ま組表ボタ 
ンを巧ず 

巧すたびに、巧のよ5にあ大率び変わります。 

な 2X -► な 3X — ► な 4X->. 
-元の画面サイズ4- ) 

と ▲/▼/◄/► ボタンを巧して、拡大部分を 
移動させる 

• 画面の端で移動び止まりまず。 

元の画面サイズに戻ずには 

ズーム表示び消えるまで、ズーム/番組表ボタンを 
繰0返し巧します。 


複数のアングルで記録された（マルチアングル） 
DVD では、好きなアングルに切り換えることびで 
さます。 



1 再生中に、アングルボタンを巧ず 

押すたびに、選択しているアングルの番号び切 
り換わり、アングルび切り換わ0ます。 

對1/3 

I 

現在選がしているアングル番号 



ちよつとこれを! 


• ス□一再生やス□一房し再生、早送りや早戻しのとさ 
を、ズーム機能び使用でをます。 

• ディスクに記録されている画面によってはズーム機能 
びはたらかないをのちあ0ます。 


ちよつとこれを！- 

• マルチアングルで記録された映傲を再生しているとさ 
だけ、アングルを切り換えることびでをます。 

• ディスクによってはアングルの切り撰えを禁止してい 
るちのちあ0ます。 



操作中に「0」びディスプレイに表示されたとさは、ディスクまたは本機びその操作を禁止しています。 
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む 言語を変更する 


く各種設定はディスク情報が優先されまず> 

DVD の音声を切り換える 


DVD に複数の音青び記録されているときは、希望 
の音声を選んで再生することびできます。 


DVD の字幕を切り換える 


DVD に複数の字幕び記録されているときは、希望 
の字幕を選ぶことびできます。また、字幕表示を才 
ン/オフすることちでをます。 



こんにちは Hello! Hoi さ! 


再生中に音青ボタンを巧ず 

押すたびに、音声び切り換わります。 


現在選択している音声のま号 


音声言語 3/4 □□□ 5.1CH 日本語一I 

現在選択している音靑 


再生中に字幕ボタンを巧ず 

押すたびにディスクで選べるき幕が切り換わります。 


現在選択している字幕のま号 


字幕言語01/03英語-1 

現在選択している字幕 


字幕表示を切るには 

「字幕オスの表示び出るまで、宇幕ボタンを繰り 
返し巧します。 


ちよつとこれを！- 

• ディスクによっては複数の音声び記録されていてち、 
切り撰えを禁止しているをのちあります。 

• ディスクによっては、 DVD メニューから音声を設定で 
さるちのちあります。 IP 2 邑 I 
• 電源を入/切にしたり、ディスクを交換したりすると設 
定び辭除されます。その攝合は上の手順を繰り返して 
音声を選びなおしてください。 

• 選択でをる音声はディスクによって異なりまず。 


ちょっとこれを！- 

• ディスクによっては、字幕び記録されていてを、字幕表 
示のオン/オフや切り換えを禁止している場合びありま 
す。 

• ディスクによっては、 DVD メニューから字幕を設定で 
をるをのちあります。 IP 26| 

• 記録されている字幕言語の種類や数はディスクによっ 
て異なります。 

• 電源を入/切にしたりディスクカパーを開閉したりする 
と、設定した字幕び取り消され、元の状態に戻ります。 




操作中に「0」びディスプレイに表示されたと讶ま、ディスクまたは本機びその操作を禁止しています。 


3 S 
























MP 3 ファイルを再生するっ雙 


データ CD (: CD-R、CD-RW など）および SD 力ード 
に記録されている MP3 形式の音楽ファイルを再生 
することびでをます。 


MP 3 ファイルの再生について 


• ISO 日巨巨0フォーマットに準拠したディスクのみ対応し 
ています。 

• パケットライトソフト、マルチセッション形式のディスク 
には対応していません。 

• 才ーディオ CD トラックと MP 3 ファイルび混在した CD 
は MP 3 のみ再生します。（シングルセッション時のみ） 

• ファイル構成により、 MP 3 ファイルを読み取るのに1 
分じ(上かかることびあります。 

• 高品質の音質を得るには44.] kHz のサンプ I 」ング周 
波数、] 28 kbpsULh のビットレートでの記録をおすす 
めします。 

• ファイル名、フォルダー名は半角英数字と‘_"(アン 
ダースコア)、 "一" (ハイフン)で入力されている場合の 
み、表示されます。それしソがの文字は正しく表示されま 
せん。 

• 読み込み可能なファイル数は最大已〇〇まで対応して 
います。ただし、フォルダー数は300までの対応です。 
300を超えるフォルダーを読み込もうとしても読み込 
むことはでをません。 

• MP 3 CD および SD カードは、記録された順序で再生 
できないことびあります。まに記録状態により音飛び 
び発生したり、再生でをないことちあります。 

• MP 3 の103タグには対応していません。 

• MP 3 作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲 
にノイズび入ることや再生できないことびあります。な 


MP 3 ファイルを再生ずる 


1ディスクの場合 I も「ディスクを再生ずる」 
IP 吕吕 I の1~4の手順でディスクをトレ 
イに置さディスクカバーを閉める 
SD 力ードの場合は、 rSD 力ードを再生す 
る」已]の1~2の手順で SD 力ード 
を挿入ずる 


ディスプレイにファイルブラウヴ（ファイルー覧画面） 
び表示され、最初のフオルダーの音楽ファイル/フオル 
ダーー覧画面び表示されます。 

(例：） 


—7_ i ■り,パ—么 

ヴブフオルダーI プレイ状態 



ファイル 乂了-夕乂 


• SD 力ード選択閒ま、ステータス欄にに D 」 と表お 
されます。 

• ディスクと SD 力ードの両方を入れているとをは、 
DVD / SD ボタンを巧すことで切り換えびでをま 


重 


す。 


お、エンコードソフトやエンコード操作などのパソコン 
操作に関しては、対応いたしかねます。 


d ▲/▼/◄/► ボタンを巧して、再生したい 


<MP3> 

• MP 3 形式のファイルで拡張子 r . mp 3」 または r . MP 3」 
び付加されているファイルを再生でをます。 

• MP 3 形式ファイルのヴンプ U ング周波数とビットレー 

h 

- 44.1 kHz 、48 kHz 、32 kbps 〜320 kbps (固定また 
は可変のビットレート） 

• MPE 白オーディオレイヤー3のみ対応しています。 


操作中に「0」びディスプレイに表示されたと 
きは、ディスク、 SD カードまたは本磯びその操作 
を禁止しています。 


ファイルのあるフォルダーを選ぶ 

• ボタンを巧すたびに、なまたは前のファイルまた 
はフォルダーへ移動します。 

• フォルダー巧のサブフォルタ'一を選ぶと去は対象 
のヴブフォルダーを選択したあと、決定ボタンか 
► ボタンを押すとサブフォルダーの内容び表示 
されます。 

♦ィボタンを巧すか、し_」の表示されたフォルダー 
を選択したあと、 決定ボタンを巧ずと、前のフオル 
ダー画面に戻ることびでさます。 
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む MP 3 ファイルを再生する 


こ DATA っ 


3 ▲/▼/◄/► ボタンを巧して、再生したい 


ファイルを選ぶ 

4ミ夫定または ► 再生ボタンを巧ず 

選択したファイルび再生されたあと、しソ降の曲び順に 
再生されます。 

• ディスプレイのプレイ状態欄こ「►」び表示され 
再生中のファイル名またはフオルダー名び表示さ 
れまず。 


再を中ファイルの経過時間 
I 再生中ファイルの総時間 


00:02 05:26 
002/011 


を;時間 フレイが態 


再生中のフオルダー名 
再生中のファイル/フオルダー巧の総ファイル数 


一時停止ずる 


再生中に、》—時停止ボタンを巧ず 

ディスプレイのプレイ状態欄に「 II 」び表示され、再生 
中のファイルび一時停止します。 

通常の再生に戻ずとさは 

►再生ボタンを巧します。 


再生を止める 


この場合に MP 3 再生を止めるには、ニューボタンを 
巧し、次に ■ 停止ボタンを巧してください。 

• MP 3 再生には、レジューム機能はありません。 


ファイルをとび越ず/頭出しずる(スキップ) 

次のファイルへ進むには 

再生中に、スキップボタンを巧します。次の 
ファイルの頭か5再生します。 

前のファイルへ戻るには 

再生中に、I◄◄スキップボタンを押します。1つ前 

のファイルの頭から再生します。 


ちよつとこれを！- 

• 同一のフオルダー巧でのみファイルのとび越し、または 
頭出し（スキップ)をすることびで去まず。 


繰り返し再生ずる 


再生中にリピートボタンを巧して、リピートモード 
を選ぶ 

押すたびに、仪下のよラに表示び切り換わります。 



■停止ボタンを}甲ず 

ディスプレイのプレイ状態欄に「■」び表示され、再生 
中のファイルび停止します。 


ちょつとこれを！- 

♦ ファイル名は半角英数字で入力されている場合のみ正 
しく表示されます。 

• 1枚のディスクおよび SD カードに MP 3 あ式の音楽 
ファイルと JPEG 形式の画傲ファイルび記録されてい 
る場合に、 MP 3 を選択して再生すると、 」 PE 日形式の 
ファイルび自動的にスキップされて再生されまず。 

♦ 1枚のディスクおよび SD 力ードに MP 3 と JPEG のファ 
イルび記録されている場合、再生しているファイルの次 
または前のファイルび JPEG ファイルのときスキップす 
ると、 JPEG のスライドシヨー再生になり、スキップ機能 
では MP 3 再生には戻りません。 



( —回リピート 

- ► フオルダーリピート 



ディスプレイ画面 

動作 

一回リピート . 

...... 再生中のファイルを繰り返す 

フオルダーリピート 

..... フオルダー全体を繰り返す 

IJ ピートオフ . 

...... U ピート再生取り消し 

フオ J レダーの最後のファイルを 
再生すると、停止する 



ちよつとこれを! 


• 電源を入/切にしたり、ディスクカバーを開閉したとを 
にわ U ピート再生は辭除されます。 
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f ^ JPEG フアイルを再をずる っ癸 


データ CD (: CD-R、CD-RW など）および SD 力ード 
に記録されている」 PEG 形式の画像ファイルを再 
生することびでをます。 


JPEG ファイルの再生について 

• ISO 9660フオーマットに準拠したディスクのみ対応し 
ています。 

• パケットライトソフト、マルチセッション形式のディスク 
には対応していません。 

• JPEG 形式のファイルで拡張子 r . jpg 」 び付加されてい 
るファイルを再生でさます。 

• オーディオ CD トラックと JPE 白ファイルび混巧した 
巳□は JPE 日のみ再生します。（シングルセッション時 
のみ） 

• ファイル構成により、 JPEG ファイルを読み取るのに] 
分政上かかることびあります。 

• ファイル名、フオルダー名は半角英数字と"_"(アン 
ダースコア）で入力されている場合のみ、表示されま 
す。それ政がの文字は正しく表示されません。 

• 読み込み可能なフオルタ‘一/ファイル数は最大60日ま 
で対応しています。ただし、読み込み巧能なフオルダー 
数、ファイル数はライタソフトにより異なることびあり 
ます。 

• ファイルサイズび大さし囉合比ディスプレイに表示さ 
れるまで時間びかかることがあ0ます。 

• 解债度は3072 X 2 日48まで表示可能です。 

• JPEG CD および SD 力一问ま、記録された順序で再生 
できないことびあります。また、記録状態により再生で 
をないことがあ0ます。 

• JPEG 再生時はワイドボタン操作での画面切り換えは 
でをません。 


JPEG ファイルを再生ずる 


1 ディスクの場合は、「ディスクを再生ずる」 
IP 吕吕 I の1~4の手順でディスクをトレ 
イに置さディスクカバーを閉める 
SD 力ードの場合は、 rSD 力ードを再生ず 
る」已]の1~2の手順で SD 力ード 
を挿入ずる 


ディスプレイにファイルブラウヴ（ファイル/フオル 
ダーー覧画面)び表おされます。 


(例：） 


フオルダー名 


ヴブフオルダー 


.口 SANY02 
.幽 CATALOG 1 
固 CATALOG 2 
圆 CATALOG 3 
固 CATALOG 4 


プレイ状態プレビュー 



[解像度 2048 X 1536 

っァィル解像度 


t 


] 


ステータス 


プレビュー欄こ、選択した画傲ファイルのプレビューび 
表示されます。 

• 解像度の数字び大さいファイルほど‘、他の機器に出 
力した画面表示はされいになります。 

• SD 力ード選択時は、ステータス欄に rSD 」 と表示さ 
れます 

• ディスクと SD カードの両方を入れているとをは、 
DVD / SD ボタンを巧すことで切り換えびでをます。 


重 


と ▲/▼/◄/► (ち向)ボタンを巧して、見た 
い画像ファイルのあるフォルダーを選び、 
ミ夹定ボタンを巧ず 

• ボタンを押すたびに、なまたは前のファイルまた 
はフォルダーへ移動しまず。 

• フォルダー巧のヴプフォルダーを選ぶとさは、対 
象のサプフォルダーを選択したあと、決定ボタン 
か►ボタンをがすとヴプフオルタ'一の内容び表 
示されます。 
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C JPEG ファイルを再生する 


♦ィボタンを押すか、し_」の表示されたフオルダー 
を選択したあと、 決定ボタンを巧ずと、前のフオル 
ダー画面に戻ることびでさます。 



^ ▲/▼/◄/► (ち向)ボタンを巧して、再生 
したいファイルを選ぶ 


4ミ夹定ボタンを巧ず 


ファイルブラウザ(ファイルー覧画斬に戻る 
には 

▲(ち向) ボタンを巧します。 


一時停止ずる 

スライドショー再生中に、 H —時停止ボタンを巧ず 

ディスプレイに r H」 び表示され再生中のファイル 
び一時停止します。 


選択した画像から順にスライドショー再生されます。 


ちよつとこれを！- 

♦ ファイル名は半ち英数字と‘_"(アンダースコア)で入 
力されている場合のみ正しく表示されます。 

• 1枚のディスクおよび SD カードに MP 3 形式の音楽 
ファイルと JPEG 形式の画债ファイルび記録されてい 
る場合に、 JPE 白を選択して再生すると、 MP 3 形式の 
ファイルび自動的にスキップされて再生されまず。 


スライドショー再生を途中で止める 

メニューボタンを巧ず 

スライドシヨー再生び停止しサムネイル(縮小画像 
一覧)び表示されます。 




通常のスライドショー再生に戻ずときは 

決定または ► 再生ボタンを押します。 


ファイルをとび越ず/頭出しずるけキッス 

次のファイルへ進むには 

スライドショー再生中に、スキップボタンを巧 
します。 

ディスプレイに「」が表示され、次のファイル 
を再生します。 


前のファイルへ戻るには 

スライドショー再生中に、 I ◄◄スキップボタンを巧 
します。 

ディスプレイに「!◄◄」び表示され再生中のフアイ 
ルの1つ前のファイルを再生します。 


ちよつとこれを！- 

• 同一のフオルダー内でのみファイルのとび越し、または 
頭出し（スキップ)をすることびでをます。 



再びスライドショー再生を始めるには 

► (ち向）ボタンを巧して、見たい画像を選び、 
決定または ► 再生ボタンを巧します。 
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繰り返し再生ずる 

画像を拡大-縮ルする(ズーム） 


リピートボタンを巧して、リピートモードを選ぶ 

押すたびに、政下のよラに表示び切0換わります。 


スライドショー再生•サムネイル表示時に押した場合 

, -回リピー I - - 全部リピート、 


I リピートオフ< 


画像を拡大または縮ル表示することびできます。 

1スライドシヨー再生または一時停止中に、 
ズーム/番組表ボタンを巧ず 

• 画像読み込み中は、ズーム/ま組表ボタンは無効で 
す。 


♦ ファイルプラウヴ表示時に押した場合 


クー回リピート 

► フオルダーリピート 



ディスプレイ画面 

動作 

一回リピート . 

...... スライドショー再生中のファイ 

ルを繰り返し表おする 

全部 U ピート . 

フオルダーリピート 

...... フオルタ’一全体を繰り返す 

IJ ピートオフ . 

...... リピート再生取り消し 

フオルダーの最渡のファイルを 
再生すると、停止する 



ちよつとこれを! 


• 本機の電源を入/切にしたり、ディスクカバーを開閉す 
ると、 U ピート再生は取り消されます。 


と画像を}広大するとをは、 ►► 早送りボタ 
ン、画像を縮ルずるときは、◄◄早戻しボ 
タンを巧ず 

巳□%〜200%まで日段階に調整でをます。 

d ▲/▼/◄/► (ち向)ボタンを巧して、}広大 
宜15分を移動させる 

• 画面の端までくると移動び止まりまず。 


元の大きさに戻ずには 

ブーム/ま組表ボタンかスキップボタ 
ンを巧します。 


画像を回転する 


スライドシヨー再生または一時停止中に、 ▼ 


重 


(方向)ボタンを巧して、画像を回転させる 


押すたびに画像びち回転します。 


操作中に「 0」 びディスプレイに表示されたと 
きは、ディスク、 SD カードまたは本機びその操作 
を禁止しています。 
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た システム設定 


<各種設定はディスク情報び優先されまず> 


総台設定ページ 


システム設定画面では、本機にさまざまな設定びで 
さます。 

各種設定は政下のページをご覧 < ださし、。 

♦ 総合設定ページ 
♦ 画質設定ページ 
♦ パスワード変更ページ IP 41 I 
♦ その他設定ぺージ [ P 42] 


P 38 

P 40 


■ 各種設定を表示ずる 
1本機左側面の入力/出力切換スイッチを 
「出力」側にする 


2設定ボタンを巧し、システム設定画面を 
表示させる 


総合設定ぺージ 


& 


パスワ^ド変更ページ 

;ぺージ 

設定;ュー終了 


フード変をペーシ 
\その他設定^ 
ジ\ \設定 


ぺージ 
アイつン 


設定 

メニユ- 


誓 


総合設定ページ 

デジタル出力 

RAW 

曲をモード 

WIDE 

アングルマーク 

OFF 

画面表示ち 語 

JPN 

1 スクリーンセーバー OFF 1 

メモリーな能 

OFF 

1総合設定ペー 

ジ 


3 ► ボタンで設定したいぺージのアイ 
コンを選び、ミカ定ボタンを巧ず 

還んだ設定ページに切り換わります。ち5—度 
◄ ボタンを巧すと、手順2に戻って逞び直すこ 
とびでさます。 

4 A / T ボタンで項目を還び、ボタン 

や数字ボタン、巧定ボタンを使って設定ずる 

設直！目につし、てくわしく比各設定ページの説明 
[ P 38 ]J P 40 IJ P 41 I が42 I をご覧くださし、。 

■ システム設定画面を消'すには 

手順 3 で設定ボタンをちラー度巧します。 

設定メニュー終了を選択して;夫定ボタンを巧して 
も、システム設定画面は消えます。 


1設定ボタンを巧して、システム設定画面 
を表示させる 

2 ◄/ ►ボタンを巧して、総合設定ページの 
アイコンを還び、ミ夫定ボタンを巧す 

■ デジタル出力 

デジタル音声出力の設定びでさます。 

1 ▼ ボタンを巧して、設定メニユーの「デ 
ジタル出力」を選ぶ 

「デジタル出力」び黄色で選択されます。 

2 ►ボタンを巧して、設定項目に選択を移 
動させる 

設定項目び黄色で還択されます。 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定を選ぶ 

4決定ボタンを巧して、設定を確定ずる 

還巧した設定に変更されます。 



設定:項目 

オフ： 

デジタル音声出力端子からのデジタル信号の 
出力びオフになります。 

RAW ： 

ドルビーデジタルを内蔵したオーディオ機器を 
接続したとさに選びます。 

PCM ： 

通常のオーディオ機器で再生するときに選びま 
す。ドルビーデジタル信号を」 ニア PCM 信号に 
変換して出力します。 
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■ 画面モー^ 

外部出力するときに接続するテレビに合わせて、出 
力する画面のサイズを設定します。 


■ アングル マーク 

マルチアングル DVD を再生しているときに表示さ 
れるアング J レマークの表示/非表示を設定します。 


P 38 ■デジタル出力の手順1〜4と同様に設定 P 38 ■デジタル出力の手順1〜4と同様に設定 


をおこないます。 


， ’ ’.i* 


総合設定ペー 


デジタル出力 
画面モード 
アングルマーク 
画面表示首語 
スクリーンセーバ ー OFF 
メモリー機能 OFF 


控〇 


RAW 

WIDE ノーマル/ PS 
OFF ノーマル/ LB 
JPN ワイド 


画面モード設定 


睡 


カツ 


カツ 


ノーマル/ PS (パンスキヤン）： 

通常のテレビ （4:3) に 
接続したとさに選択し 
て < ださい。パンスキヤ 
ンに対応したワイド画面 
(1 目:日)のディスクを再 
生したとき、ワイド画面 
の一部をカットして再生します。パンスキヤンに 
対応しないワイド画面り目： 9) のディスクでは 
レターボックスで再生します。 

ノーマル / LB (レターボックス） 

通常のテレビ (4:3) に接続し 
たときに選択してください。 

ワイド画面 （1 日：目）のディス 
クを再生したと志レターボックス(上下に黒い 
帯のある画面)で再生します。 

ワイド： 

ワイドテレビ （1 目： 9) に 
接続したとさに選択し 
てください。ワイド画面 
り日:目)のディスクを再 


〇 

ill 


iiii 


生したと志フル画像で再生します。ワイドテレ 
ビの表示モードで r フル」を選択してください。 


をおこないます。 


'コ多を〇災 ' 

総合設定ページ 

デジタル出力 

RAW 



画面モード 

WIDE 



アングル マー ク 

OFF 

ホン 


画面表示言語 

JPN 

オフ 


1 スクリーンセーバ ー OFF 



メモリー機能 

OFF 



L アングル マーク 設定 




オン：アンクルマーク表术。 
オフ：アングル マーク 非表示。 


■ 画面表示言語 

システム設定画面および、ディスプレイに表示され 
る言語を設定します。 


P 38 ■デジタル出力の手順1〜4と同様に設定 


をおこないます。 


こ] I 多霞 Q 


総合設定ページ 

デジタル出力 

RAW 



画面モード 

WIDE 



アングル マー ク 

OFF 



面面表示言語 

JPN 

日本語 


1 スクリーンセーバー OFF 

英語 


メモリー機能 

OFF 



L 画面表示言語設定 




日本語：本機の表示言語を、日本語に設定します。 
巧語：本機の表示言語を、英語に設定します。 


テレビに映し出される映债1たソフトの種類や接続する 
テレビによって異なります。 


システム設定 




































































む システム設定 


■ スク u — ン セーバー 

液晶画面の焼付けを防ぐためにスク U —ンセー 
バーを設定します。 



ちよつとこれを! 


rP 38| ■デジタル出力の手順 1〜4 と同様に設定 
をおこないます。 




総合設定ページ 

デジタル出力 

RAW 



曲面モード 

WIDE 



アングルマーク 

OFF 



画面表示言語 

JPN 



1 スクリーンセー/く一 OFF 

オン 


1 メモリー機能 

OFF 

オフ 


1 スクリーンセー/ く一設定 



オン：スクリーンセーバー機能は停止状態で約3 
分後に働さます。 

オフ：操作するまで画面は表示しつづけます。 

■ メモリー機能 

メモ U —機能のオン、オフを設定します。 

DVD や CD の再生中にディスクカバーを開いた場 
合最樓に再生していた部分を記憶して、ディスク 
カバーを閉じると前に再生していた部分か5再生 
を始めます。 

メモ I 」一機能は電源を切るまで有効です。 

| P 38| ■デジタル出力の手順 1 〜 4 と同様に設定 
をおこないます。 



オン：メモ1」一機能オン 
オフ：メモ I 」一機能オフ 
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• DVD - RW (\/ R モード)ディスクはメモリー機能ははたら 
をません。 

• MP 3 と JPE 日ではこの機能ははたら走ません。 

• 違うディスクと入れ替えて再生すると、乂 EU —は消えます。 


画質設定ページ 


1設定ボタンを巧して、システム設定画面 
を表示させるを 381 


ボタンを巧して、画質設定ぺージの 
アイコンを還び、ミ夫定ボタンを巧す 


2 ◄/►ボタンを! 
アイコンを還 C 

段. 


坚〇 



3 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定を選択ずる 

設定項目び黄色で選択されます。 

4決定ボタンを押してか日◄/►ボタンを 
巧して、画質を調壁ずる 
5決定ボタンを巧して、設定を確定ずる 
選択した設定に変更されます。 

■輝度 

ディスプレイの輝度を調整します。 

■ コントラスト 

ディスプレイのコントラストを調整します。 

■色調 

ディスプレイの色調を調整します。 

■彩度 

ディスプレイの彩度を調整します。 
































つづ < 


パスワード変更ページ 

設定ボタンを巧して、システム設定画面 
を表示させる I P 38] 


2 ◄/► ボタンを巧して、パスワード変更 
ぺージのアイコンを選び、ミ夫定ボタンを 
巧す 

■ パスワード変更 


視聴年齢制限設定 1_P43_| で必要になるバスヮー 
ドの変更びおこなえます。 

1►ボタンを巧して、設定項目に選択を移 
動させる 

設定項目び黄色で還択されます。 

パスワ^ド変更ページ 

総合設定ページ ，その他設定ぺージ 

\ \ 説に ュ- 終了 






パスワードを更ぺ 

ぺージ 

- 

パスワード変更 

アイつン 



/ 

設定 





変更 


パスワード変更設定 


2決定ボタンを巧ず 

ノてスワード入力画面び表示されます。 

こ]!奏當〇 2^ 


3旧パスワード数字4巧を数字ボタンで入 

力ずる (画面下に惭パスワード人力」と表おさ 
れる） 

巧期状態のバスワードは「3308」です。 

4新パスワード数字4巧を入力ずる 

(画面下に「新パスワードを再入力」と表示され 
る） 

呂確認のため、もラー度新パスワード数字4 
衍を入力ずる 

巨ミ夫定ボタンを巧ず 

新しいノ f スワードに変更されます。 


暗証巧号を忘れたとまは 

初期設定のパスワード「33日8」を入力する。 


旧パスワード入力 
新パスワード入力 
新パスワード再入力 


圆 


システム設定 
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c システム設定 


その他設定ページ 

1設定ボタンを巧して、システム設定画面 
を表示させる [ P 38] 

2 ◄/► ボタンを巧して、その他設定ぺージ 
のアイコンを選び、巧定ボタンを巧ず 

ディスクおよび S □カードび完全に停止していなし、 
と、その他設定ページは選択でをません。 

■ 音声言語 

複数の音声び記録されている場合、希望の音声を 
選ぶことびでさます。 

1 ▲/▼ ボタンを巧して、設定メニユーの 
「音声言語」を還ぶ 

「音声言語」び黄色で還択されます。 

2 ► ボタンを巧して、設定項目に選択を移 
動させる 

設定項目び黄色で還おされます。 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定を選ぶ 

4 ミ夫定ボタンを巧して、設定をお定ずる 

還択した設定に変更されます。 



■ 字幕言語 

複数の字幕び記録されている場合は、希望の字幕 
を還ぶことびできます。また字幕表示をオン/オフ 
することちでさます。 

■音青言語の手順！〜4と同様に設定をぉこない 
ます。 



オフ：字幕非表术。 

■ メニュー言語 

メニューの表示言語を設定します。 

■音声言語の手順1〜4と同様に設定をおこない 
ます。 




ちよつとこれを! 


• 設定した言語びディスクにないとさは、記録されている言語のいずれかび選ばれます。 
♦ ディスクによっては設定を変更でをない場合びあります。 

42 



























■ 視聴制限(視聴年齡制限設定） 

囊力場面などを含む DVD ディスクには、見る人の 
年齢によって視聴を制限で走るよラにレベル設定 
されているちのびあります。 

本機では、どのレベルまで再生できるかを設定でき 
ます。適切な制限レベルは実際にお客さまご自身で 
動作させてご確認 < ださい。 

■音声言語の手順1〜4と同様に設定をおこ 
ないます。 

入力渡、パスワード入力画面び表示されますので、 

ノ くスワードを入力して決定ボタンを巧してくださしV 


象竖 aW 


その他設定ページ 

音声言語 

JPN 

1 

KIDSAFE 

字幕言語 

OFF 

2 

G 

メニュー言語 

JPN 

3 

PG 

視聴制限 


4 

PG 13 

ネ刀期設定 


5 

PGR 



6 

R 



7 

NC 17 



8 

ADULT 

、視聴制限設定 



J 

1 吕 3 

4 已 

1 

7 8 

制限大 

4 - ► 

制限小 


8 ADULT： 視聴制限なし。 


■ 初期設定 

工場出荷時の初期設定に戻します。「視聴制限」の 
パスワードは初期化されませんのでごま意くださしん 

[P^ ■音声言語の手順1〜4と同様に設定をおこ 
ないます。 



暗証番号を忘れたときは 

お]期設定のノてスワード「3308」を入力します。 


システム設定 
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故障？ その前にちよつとこれを！ 

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。 

全般(電源について） 


症 げ 

原 因 

処 置 

参照ページ 

電源び入らない 

電源アダプター、またはカーバッテ 
U —アダプターび抜けている 

コンセントに電源アダプター、または 
力ーノ（ッテリーアダプターをしっかり差 
し込む 

18 

バッテ U —パックび充電でさていな 
し V はずれている 

ノ くッテ U —ノ くックを充電する/取り付ける 

20 

電源を入れてちすぐに 
切れる 

本機び落雷や過度の静電気など、が 
部からの強い電気ショックを受けて 
いる 

本機の電源を切り、電源アダプターを 
おいて、約30秒経ってか日差し込みな 
おして、電源を入れる 

18 

本機び正常に作動しない 

巧部マイコンびが部電気ショック 
(落雷または過度の静電気)、または 
電源電圧の1を下によってフ1」ーズし 
ている 

コンセントから電源アダプターを扳を、 

ノ（ッテ U - ノてックち)はずして約已秒後に 
をラー度差し込む 

18 

画面び激しくちらつく 
ノイズび出る 

ノ くッテ U - ノ 〇ックでの動作モードで、 
充電池の残量びなくなっている 

DC 曰 V 電源端子に電源アダプターを差 
し込む 

18 


映像について 


症 状 

原 因 

処 置 

参照ページ 

画债び出ない 

[外部機器への出力の場合] 

AV コードびしっかりと接続されてい 
ない 

AV コードをしっかりと差し込む 

16 


音声について 


活 が 

原 因 

処 置 

参照ページ 

音声び出ない 

音量び下がっている 

音量を調節する 

21 


本機で再生でをない CD - R 曰 M など 

本機で再生巧能な信号のディスクを再 

10. 1 K 12 


を再生している 

生する 



DTS 音声を選択している 

DVD >< ニューで DTS 音声の選択を觸 
除する 

22 

デジタル機器や高周波 

本磯びデジタル機器または高周波 

本機をそれらの機器から離して設置す 

- 

機器から雑音び出る 

機器に接近しすぎている 

る 


音声び途切れる 

電気雑音の発生しやすいところで 
使用している 

設置場所を変えてみる 

- 
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つづ < 


ディスクおよび SD カード再生について 


お 状 

原 因 

処 置 

参照ページ 

画像がをれいに映らない 

ディスクび巧れているまたは傷が 

ディスクを去れいにするまたはディ 

扫、日 


ある 

スクを交換する 


早送り/早戻しのとさ画 
徹び乱れる 

をみ乱れび出ることびありまず 

故障ではありません 

— 

再生び始まらない 

ディスクおよび SD カードび入っていな 

ディスクおよび SD カードを入れる 

22、2己 

(または、すぐに停止ず 

しパ「ディスクを入れて下さし、」を表示） 



る） 

本機で再生で去ないディスクおよ 

再生できるディスクおよび SD カー 



び S D カードび入っている（「不明 
ディスク」を表示） 

ドの種類や、テレビち式を確認する 

10、11、12 


ディスクを裏返しに入れている 

ディスクの再生面を下にして入れ 

22 


( r ディスクを入れて下さい」を表示） 

る 


ディスクびななめに入っている 

ディスクをディスクトレイの中央の 

吕2 


(「ディスクを入れて下さしりを表示） 

ホルダーにしっかりとはめ込む 


ディスクび巧れているまたは傷びあ 

ディスクをされいにする、または 

8、9 


る(「ディスクを入れて下さい」を表お） 

ディスクを交撰する 


システムび表示されている 

設定ボタンを押して画面表示を消す 

3扫 


視聴年齢制限び設定されている 

視聴年齢制限を辭除、または規制レ 
ベルを変更する 

43 


U - ジョンコードび違っている（「地 

U —ジョンコード「2」を含む、または 

11 


域]-ドび間違ってしなず」を表示） 

「 ALU のディスクを入れる 



寒いところから急に暖かいところに 
持ってをて、レンズ部に露び付いている 

2〜3時間放置する 

8 


ディスクおよび SD 力ードに読み込み 

読み込みのでさる記録データび 

- 


でをない記録データが入っている 

入っているか確認ずる 



再生しようとしているフオルダー数 

再生するフォルダー数び300 L 以下 

33 


び3□日を超えている 

のをのに取り換える 


画傲や音声び出ない 

入力/出力切換スイッチび「入力」 

入力/出力切換スイッチを r 出力」側 

22、2己 


側になっている 

にする 


各ボタン操作びで去ない 

ディスクによって(よ特定の操作を禁止 
している場合びある(「0」を表示） 

故障ではありません 

- 

音声/字幕び切り換えら 

複数の音声/字幕び入っていない 

故障ではありません 


れない 

ディスクでは切り撰えでをません 




音声/字幕切り撰え操作では切り換え 
でさないディスクでらメニュー画面 
等で切り撰ぇできる場合びあります 

故障ではありません 

- 


I 
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が暗？その前にちよつとこれを！ 


ディスクおよび SD カード再生について 


症 状 

原 因 

処 置 

参照ページ 

字幕び出ない 

字幕の入っていない DVD では字幕 
び表示されません 

故障ではありません 

- 


き幕び r オスになっている 

字幕を設定する 

32、42 

アングルを変えて見るこ 

複数のアングルび記録されている 

故障ではありません 

31 

とびでさない 

ディスクでのみ切り換えでをます 



ビデオで録画でをない 

ほとんどの DVD ディスクはコピー 
禁止処理びされていて、録画でさま 
せん 

故障ではありません 

— 

MP 3 のディスクおよび 

対応フォーマットまたは条件び合っ 

対応フォーマットまたは条件に合う、 

33 

SD 力ードび再生でさない 

ていない、あるいは記録状態び悪 

あるいは記録状態の良いディスクお 



い 

よび SD 力ードに交換する 


MP 3 のディスクおよび 

ファイル構成の問題や、付けられて 

故障ではありません 

33 

SD 力ードで読み込み時間 
びかかりすぎる 

いるファイル名び長すぎる 



JPEG を再生したあとに同 

MP 3 と JPEG が]枚のディスクおよ 

故障ではありません 

36 

じディスクおよび SD カー 

び SD 力一问こ入っている罵合 、 JPEG 



ドに入っている MP 3 び再 
生できない 

再生後に M P 3 は再生でさません 



DVD 再生中に画傲び乱 

本機ではアナ□グコピープ□テクト 

故障ではありません 

- 

れるまたは暗い 

方式のコピーガー问こを対応してい 
ます。そのため、コピー禁止信号び 
入っているディスクを再生した場 
合、が部出力するテレビによっては 
一部画撒に鶴模様びでる 



DVD と CD のディスクに 

一般的に DVD よりち CD の方び記 

故障ではありません 

— 

よる音量差を感じる 

録レベルび高い 




IJ モコンについて 


を 状 

原 因 

処 置 

参照ページ 

IJ モつンび働かない 

U モコンび受光部に向いていない 

U モコンのを信部を本体の受光部 
に向ける 

21 


U モコンと受光部の間び遠すぎる 

約 4 m 切内のところで操作する 

21 


化コンと受腊剛1こ轄物びある 

障善物を取り除く 

21 


U モコンの電池び消耗している 

電池を交撰する 

20 


本体の U モコン受光部に直射曰光 
や照明(インノ くー ター壁光むなど） 
び当たっている 

照明、または本体の向さを変える 

21 
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つづ < 


テレビについて(別売のテレビチューナーを接続した場合） 


症 状 

SANYO ロゴのみ出る 


原 因 

入力/出力切撰スイツチび r 出力」 
側にある 


処 置 

入力/出力切換スイッチを「入力」 
側にする 


参照ページ 


画像の映りび悪い、音声 
を出ない 


テレビチューナーび接続されてい 
ない 


テレビチューナーを接続してくだ 
さい 


アンテナの向さびずれている 


□ッドアンテナの位置、高さ、方向 
などを変えてみてください 


アンテナケーブルび列部アンテ 
ナ端子からはずれている 
ロッドアンテナやアンテナケーブ 
ルび破損している 


アンテナケーブルを正し<接続し 
て < ださい 


画面に斑点び出る 


霞 


自動をオートバイ、電を高圧線、 
ネオンサイン、電気掃除機^ヘアド 
イヤーなどから妨害電波を受けて 
し、る 


テレビチューナー、アンテナ、アン 
テナケーブルをそれぞれ原因に 
なっているをのからでをるだけ離 
して<ださい 


二重兰重に映る 
(ゴースト障害） 


アンテナの向さびずれている 
山や建物からの反射電波の該響 
を受けている 


□ッドアンテナの位置、高さ、方向 
などを変えてみてください 


色の付いた模様び出る 


:ぶ，： 
'，’みい 


他のテレビやラジオ、パソコン 
ファクシ SU から出る巧善電波の 
該響を受けている 


妨害を受けているちのの電源を 
切ってみて<ださい 


色び消える 


受信チャンネル設定びずれている 


正しく受信チヤンネルに合わせて 
<ださい 


雪び降ったよラな画面に 
なる(スノーノイズ） 


画 


アンテナの向さびずれている 

アンテナケーブルび切れたり、は 
ずれている 


□ッドアンテナの位置、高さ、方向 
などを変えてみてください 

アンテナケーブルを正し<接続し 
て < ださい 


お願い 


表おや動作に異常び生じたとさは、本体の電源スイッチで一度電源を切り、再度電源を入れてください。 

それでをなおらない場合は、電源を切って電源アダプターを扳さ、バッテ U —パックもはずし、数秒後をラー度差し 
込んで操作しなおしてください。（落雷や静電気などの該響により、本機び正常に動作しないことびあります。） 
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む 用語解説 


[ CPRM]:Content Protection for Recordable Media 
記録巧能な^ディアに関する菅作権保護技術の一 
つで、これに対応した録画機とメディア （ DVD-RW 
など)を使って r コピーワンス放送」を録画すること 
びできます。対応ディスクには、パッケージに 
「 CPRM 対応」と表示されています。 

[JPEG] 

JPEG とは、写真などの画像ファイルを圧縮して 
保存するお式（画像フォーマット）のひとつで、 
ITU-TS (国隙電気通信連含：旧 CCITT ) とに日 
(国隙標準化機構）で定奴5れたフォーマットで 
す。 JPEG 形式の画儘ファイルには r . jpgJ とい 
ラ拡張子び付さます。拡張テとは、日 S やアプリ 
ケーションソフトで管理されているファイルの種 
類を表す文字符号で、ピ U オドと3文字のアル 
ファべットで構成されています。デジタルカメラ 
で撮った写真などもほとんど jpeg 形式で保存さ 
れています。 

[MP3] 

MP 3 とは、 MPEG 1、 MPEG 2、 MPEG を曰才一 
ディ オレイヤー 3 といラファイル形式で圧縮され 
た音楽データです。 r . mp 3」 または r . MP 3」 と 
いラ拡張テの付いたファイルを MP 3 ファイルと 
呼びます。 

[MPEG] 

Moving Picture Experts Group の略でエムぺ 
グと読みます。これは、映像圧縮および音声圧縮 
の国隙標準です。 DVD では、この方式で映像を圧 
縮記録しています。 

[マルチ音靑] 

DVD の中には、1枚のディスクの中に複数の音声 
が記録されているものびあります。 DVD では音亩 
を最大8種類まで記録することができ、その中か 
5お好さな音声を選んで楽しむことびでさます。 

[マルチ字幕（ヴブタイトル)] 

映画などでおなじみの字幕です。 DVD では字幕を 
最大32種類まで記録することびでさ、その中か 
5お好さな字幕を選んで楽しむことびでさます。 


[マルチアングル] 

通常のテレビ番組などは、テレビカ方ラか5の映 
像を見ていますので、画儘は撮影しているカメラ 
位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビ 
スタジオなどでは、数台の力^ラで同時に撮影 
し、その中の一つを番組のディレクターび選んで 
電波にのせて各家庭のテレビに送っているわけで 
すび、すべてのカメラの画像び同時に送5れて視 
聴を側で視点（カメラ）を選べれば見たいところ 
び見5れるわけです。 DVD には同時に禮数の力 
^ラで撮影したすべての画像び記録されているち 
のびあり、プレーヤー側で視点を変え5れるわの 
びありまず。これをマルチアングルディスクとい 
います。 

[視聴年齡制限] 

DVD ディスクの中には、視聴をの年齢に合わせ 
てディスクを見るた奴の規制レベルび設定されて 
いるものびあります。そのようなディスクを再生 
するとさの規制レベルを本機で設定することびで 
をます。 

[チャプター] 

ディスクのタイトル内をいくつかのセクションで 
区切り、番号付けしたナンバーのことで、本の 
「章」番号に相当します。本機では、このチャプ 
ターナンバーび記録されていれば、希望のセク 
ションを素早く見つけるチャプターサーチなどの 
操作びでさます。 

[リー ジョン コー ド] 

DVD プレーヤーと DVD ディスクは発売地域ごと 
に再生可能地域番号 （ U —ジョンコード）び設け 
5れており、再生するディスクに記載されている 
番号にプレーヤーの地域番号び含まれていない場 
合は再生できません。 

本機のリージョン番号はに」で、本体底面部に 
表示されています。 

[リニア PCM(LPCM)] 

Linear Pulse Code Moduiatiori の略で音声の圧 
縮をおこなわないデジタル音声のことをいいます。 

[レターボックス] 

4:3のテレビと本機を接続し、ワイド （] 色:白）ソ 
フトを再生したとき、上下に黒い帯のある画儘で 
再生される機能です。 
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ア フターサー ビスについて 


保自止畫 (< —> し、し 


この商品には保証書び付いています。お買い上げの 
販売ちび発行します。保証書の「販売店•お買い上 
ば曰」等の記入をご確認のラえ内容をよくお読み 
になって、大切に保をしてくださし、。 

保証期間はお買い上げ曰よ0 ] 年間です。 


修理サービスについて 


ご使用中に具合び悪 < なったとさは「故障？その前 
にちょっとこれを!」 (44 〜 47 ぺージ)の一賣表に 
従って調べてください。なお 5 ないときは、内部機 
構をさわ 5 ずに、お買い上げの販売阁こご相談くだ 
さい。 

• 保証期間中は 

保話書の記載内容により販売店び修理いたします。 
くわし < は保詔書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとさは 

修理により機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望によりち料修理いたします。 


補修臘能部品の保欄副こついて 


ポータブル DVD プレーヤーの補修用性能部品の 
保有期間は製造打ち切り樓8年です。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品です。 


アフターサービス についてご不明の場合は 

お買い上げの販売店か、お近くの r お客さまご相談 
窓□」(已2〜已已ページ)にお問い合わせください。 
♦ 転居される場含は 

ご転居によりお買い上げの贩売店のアフターサービス 
を受け日れなくなる場合には、事前に販売店にご相談 
<ださい。 

♦ ご贈答の場合は 

最寄りの=洋販売店か、または当社の「お客さまごネ目 
談窓□」にお問い合わせください。 


必ずお読み<ださい 


本磯を使巧中、万一これ5の不具含により再生され 
なかった場を、再生されなかったことによる損失の 
補償、または本機が使えなかったことによる付随的 
損害の補償については、ご容赦ください。 


アフターサービスを お申しつけいただ < とさは、 
次のことをお知5せください 


①品番： DVD - HP 171 
霞症が：できるだけ詳しく 


長年ご使用の機器の点検を！ 

このよ 5 な 
症巧は 

ありませんか？ 

• 電源アダプターやプラグび異萬に熱い 

■コヴくさい臭いびする 

• 電源アダプターに課いキズや変形びある 

• その他の異萬や巧障びある 


愛情点検 


の 


I 


ご使用中止 


故障や事故防止のため、電源を切り、 
載原アダプターをコンセントから抜いて、 
必ず販売店に点検をご依頼<ださい。 
なお、点検-修理に要する費巧は、販 
売店にご相談ください。 
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む 廃棄時の巧電池の処理について 

A 警告（廃棄するとをなかは開けないで<ださい） 

♦一度お客さまが開け5れまずと製品の補償はできません。バッテリーパックは廃棄ずるとを W 
列開けないでください。 

♦めれた手でバッテリーパックを分解しないでください。 

♦必ず事前に、本機がバッテリーパックで動作しなくなったことをご確認ください。動作ずる状 
態では分解しないでください。 


バッテリーパックを廃棄ずるときは、巧電池のリサイクルにご協力ください。 


廃棄時の充電池取りはずし手順 

1バッテリーパック裏面のビス 4 本をはず 
ず 




お願い 


取りはずした充電池は、おお<の販売店、ちしくは各地方自治体の指示(条例)にしたがって U サイ 
クル処理してください。 

なお、取りはずした充電池は単品では販売しておりません。脾社ヴービス商こバッテ U —パックと 
してご注文くださいますよラお願いいたします。 IP ] 目 I 


50 













fM ± 様 


本体部 

電源 

A 巳10 0 V 〜 240 V 50/60 Hz (電源アダプター■(ま用、□-ド長約1 .8 m ) 

消費電力 

7 W (待機消費電力1ぶ W ) 

質量 

約700旨（バッテ IJ ーバック含まず、本体のみ） 

かお寸法 

19己（幅 ）X 37 ( 高さ） X 1己巳（契行 ） mm 

スピーカー 

28 mm 円お (1 6 〇) x 2 

実用最大出力 

0.2 W + 0.2 W 

使用条件 

温度：己で〜3己で 

充電池 

7.2 V ニッケル水素電池 

連続使用時間 

約4時間3日分（バッテ U -パック使用でフル充電時） 

端モ部 


DC 入力 

DC 白 V 1.己 A 

へッドホン出力 

適合インピーダンス32 nx 1(ミニピンジャック） 

映像-音舌(アナ□グ)入出力 
(入出力切換式） 

VIDE 日出力：1 Vp - p /7 巳0 

AUDIO 出力： 1.8 V RMS 

TV 入力 

テレビチューナー接続端テ（テレビチューナーは別売） 

DVD / CD プレーャー部 


信号で式 

NTSC 方式 

使用レーヴー 

半導体レーヴー 

音青周波数特性 

DVD ： 4 Hz -22 kHz . CD : 4 Hz 〜 20 kHz 

信号対雑音比 （ S / N 比） 

90 cm ^( JSTA ) 

全高調波ひずみ率 

0.00已 ％ 

ワウ.フラッタ 

測定限界し^下 ( J 曰 TA ) 

液晶画面部 


型 

7 V 型 

画面サイズ 

1己4 ( 幅 ）X 87搞さ ） X 177閒角 ） mm 

表示方式 

诱调型 TFT カラー液晶ノ f ネル 

駆動方式 

TFT (薄膜トランジスタ）アクティブマトリクス駆動方式 

画素数 

336,960 (横48日 X 縦 234 X 3) (有効画素率 99.9 目側上） 

視野角 =•= 

左ち目日度、上日日度、下4日度 

使用光源 

巧部光（堂光管内蔵） 


付属品 

リモコン（リチウム電池 CR 202 已付き） . 1 

へッドホン（インナーイヤー型） . 

. 1 

電源アダプター . 1 

カーバッテ U —アダプター . 

. 1 

AV コード . 1 

バッテ U —パック . 1 

本書（取扱説明書） . 1 

保証書 ... 

. 1 


I 


* 視野角はあくまでち目まです。 

•仕様およびが観は改善のため予告なく変更する場含びあります。 
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む お客さまご相談窓口 

■ まずはお買い上げの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売巧へお申し出くださし、。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

家電商品についてのを般的なご巧談 <=巧電機株式を社お客をまセンター> 

受付時間： （36 曰日）日:00〜18:30 
[総合ホ目言炎'杳〇 1~ 0ち 0-31 1色-3434 

《上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)-6 日 94-9 已70 におかけください。 

《郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機株式会社お客さまセンター 〒日 70-8 日77大販府守□市京阪本通2-日-己 

FAX : 大阪（日目）-目 994-9 曰] 0 


家電商品の修理ヴービスについてのご巧談く=巧電機ヴービス巧式を社> 

受付時間：月曜日〜金曜曰9:00〜18:30 
±曜•曰曜•祝曰•当社休曰9:00〜17:30 


修理ホ目談窓口 

東コールセンター 

関東•甲信越地区 

〇已 0-3] 1巨-2222 

東京(日 3) 已 302-3401 

北海道地区 

〇已 0-3] 16-2333 

東北地区 

日已 0-3] 1 6-2444 

西コールセンター 

近畿•北陸•四国地区 

〇已 0-3] 1巨-2已已曰 
大阪 （0 色）42己 0-8400 

中部地区 

〇已 0-3] 16-2666 

中国地区 

〇已 0-3] 16-2777 

九州地区 

〇已 0-3] 16-2888 


沖縄地区 

098-944 -曰日18 


(》）沖縄地区の受付時間:月曜曰〜±曜曰日:日日〜12:日日、13:00〜17:3日 
(日曜祝日及び当社休日を除く） 


持込み修埋および部品についてのご巧談く=巧電機ヴービス株式を社> 

受付時間；月曜日〜±曜日9:00〜17:30 (日曜、祝日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスス 
テーシヨン)で承っております。最富の拠点は別記一覧もしくは蝶社ホームぺージでご確認ください。 

■ 上記のご相談窓□の名祇電話番号は変更することびありますのでご了承ください。 


52 



























つづ < 


お客さま ご ffl 談窓 □におけるお客さまの個人 情 巧のお取扱いについて 

お宮さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 
また、お客さまの同意びない限り、業務委託の攝合およびま令に基づさ必要と判断される場合を除を第兰者への開示 
は行いません。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把 
握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことびありまず。 

<利用目的> 

♦ お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談•お問い合せおよび修理の対応のみ 
を目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係を社で上記個人情報を利用するこ 
とびあ0ます。 

<業務委託の場合> 

♦ 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると期こ、 
適切な管理’監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。 


持込み修理および部品についてのご相談 

北海道地区 


化海道 札幌サービスセンター 

旭 J II サービスステーション 
函館サービスステーション 
訓路サービスステーション 
北見サービスステーション 


(011)83]- 9201 
(0] 已巨 ）22-2421 
(0138)48-8301 
(0] 已 4)22-1 已7已 


干003 -00 13 
干070 -0073 
干041 -0824 
干08已 -003 曰 


ホし幌巿白石区中央三条 4-1-36 
旭 JII 巿曙:]ヒ=条7-3-3 
函館巿西ネ吉梗町己 89-2 日己 
訓路巿共栄大通 3-1 -巨 


(01 已 7) 23-4871 干090 -0037 化見市山下町 4-7- 14 


東北地区 


青森県 青森サービスステーション 

岩手県 盛岡サービスセンター 

宮城県 仙台サービスセンター 

秋田県 秋田サービスステーション 

山あ県 山形サービスステーション 

福島県 郡山サービスス了ーシヨン 


(017) 729-3401 干030 -0 ] 4 ] 
(0] 日) 623-1 已〇〇 干020 -0824 
(022)287-83 已1干 984-0032 


青森市上野字山辺2日-已 
盛岡巿東安庭 2-12-1 
仙台市若林区荒井宇丑ノ頭 43- 1 


(0] 8)862 -目已已1干01]-090]が田市寺内イサノ 93-1 


(023) 641-1 769 干 990-2331 山形市飯田西4-己 -3 已 
(024) 日4己-巨7日3 干目 63-0 ] 07 君山市安積 3-1 20 


I 
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c お客さまご相談窓 □ 




関東•甲信 

越地区 


茨城県 

水戸サービスステーション 

(029)2 已 1-4] 2已 

干31 1-4152 

水戸市ミ可和田 3-2386-1 


つ<ばサービスステーション 

(02 日 8) 日 4-47 已] 

干300 -3261 

つくば巿花畑 2-1 已 -3 

栃木県 

宇都宮サービスステーション 

(028) 已] 4-3883 

干 321-01] 1 

宇都宮市リ1田町字免ノ内7已已-已 

群馬県 

伊勢崎サービスステーション 

(0270)40-7 巨1 ] 

干 372-00 曰3 

伊勢崎巿華蔵寺町 87-1 

埼玉県 

さいたまサービスセンター 

(048)778-309 已 

干3已 2-002 己 

上尾市上尾下 780-1 


坂戸サービスステーション 

(04 日) 284-8 曰00 

干3己 0-02M 

あ戸市千代田已 -3- 17 

千葉県 

干葉サービスセンター 

(043)208-3800 

干2已〇 -084 吕 

干葉市中央区南町 3-7-1 已 


鎌ヶ谷サービスステーション 

(047)441-01 11 

干 273-010 已 

鎌ヶ谷市鎌ヶ谷 7-6 -已日 

東京都 

武蔵野サービスセンター 

(042)364-7721 

干] 83-0033 

府中市分梅町日-日-1 


城東サービスステーション 

(03) 己已 97-8] 已〇 

干] 20-000 已 

足立区綾瀬 7-22-1 已綾瀬 7T 目ビル 


城化サービスステーション 

(03) 己 9] 4-341 3 

干] 74-00 已1 

板橋区ル豆ミ尺(アズサワ ） 1 -23-10 


城西サービスステーション 

(03) 己 347-07 已] 

干]已 7-0032 

杉並区天沼 3-12-1 2テック杉並 


ネ目模原サービスステーション 

(042)788-27 已〇 

干] 94-00 12 

町田市金森8已 1-3 

巧奈リ1県 

横浜サービスセンター 

(04 已 )827-283] 

干 244-080 已 

横お市戸婦区上品濃 9- 14 

新漏県 

新漏サービスセンター 

(02 已 ）28 已 -243] 

干9已〇 -0942 

新漏市中央区ル張木 2-16-43 

山梨県 

甲府サービスステーション 

(0 已已 ）22 已 -2 已已] 

干400 -003 已 

甲府巿飯田 4-8-23 



中部•化陸 

地区 


富山県 

富山サービスステーション 

(07 日) 422-7020 

干 939-82] 1 

富山市二□町 1-13-8 

石川県 

金ミ尺サービスセンター 

(076)292-20 已〇 

干92]-800己 

金ミ尺市間明町 2- 100 

福井県 

福井サービスステーション 

(077 巨）己 3-7 134 

干 9] 0-0834 

福井市丸山 1-1 002 

長野県 

松本サービスステーション 

(0263)40-341 1 

干390 -08 已2 

松本巿島立1064 -1 

岐阜県 

岐阜サービスステーション 

(0 己 8)24 已 -341 7 

〒已0]-600已 

岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 -3 已 

静岡県 

静岡サービスセンター 

(0 已 4)23 已 -0 巨 9] 

干 422-8034 

静岡市駿河区高松 2-26- 10 


ミ召津サービスステーション 

(0 已已 ）93 已 -0 已 0] 

干410 -0822 

沼津市下香貫 t 面1]已2-2 


浜松サービスステーション 

(0 已 3)461-8 巨8已 

干430 -08] 2 

お松市南区本郷町123 

愛知県 

名ち屋サービスセンター 

(0 已 2)48 已 -3 巨20 

干4已 3-08] 已 

名古屋市中村区京田町2-] 

三重県 

津サービスステーション 

(0 已 9)23 已-已] 9已 

〒己 14-01] 1 

津巿一身田平野28已 -2 



お畿地 

区 



滋賀県 

滋賀サービスステーション 

(077) 己] 4-222] 

〒己 24-0021 

京都府 

大阪府 

京都サービスセンター 
大販サービスセンター 
大販南サービスステーション 

(07 已）巨4巳-1434 
(06) 邑992-已23已 
(06)6761-4600 

干 6] 吕 -8427 

〒己 70-008 已 

〒己 43-0001 

兵庫県 

阪和サービスステーション 
巧戸サービスセンター 

(072)22]-8 己 7] 
(078) 巨4]-12已] 

〒己 90-002 已 

干6已 3-0038 

奈良県 

和歌山県 

販巧サービスステーション 
姫路サービスステーション 
淡路サービスステーション 
奈良サービスステーション 
和歌山サービスステーション 

(06)6432-3401 
(0792)82-7892 
(079 曰) 42-601 己 
(0744)22-7888 
(073)473-71 12 

干6巨]-002已 

干 670-0943 

干6已6-曰478 

干 634-08] 7 

干640 -8301 


守山市吉身 4-1-24 

南井産業第3ビル巨棟 

京都市伏見区竹田真幡木町吕已 -1 

守□市竹町 4- 13 

大販市天王寺区上本町5- 1-14 

兰洋ビル3 F 

挤巿現区向陵西町 2-1-24 
巧戸市長田区若松町 2-1 -目 
ピアヴビル 3F 
尼崎巿水堂町 4- 17-巨 
姫路市市之郷町 1-9 
南あわじ市巿福永53巨-] 

權原市寺田町]]3-1 
和歌山巿岩橋1636-] 


54 









p 




中国地 

区 


島取県 

鳥取サービスステーション 

(08 已 7)24-2930 

〒已 80-0843 

鳥取巿南吉方 3- 107 

島根県 

松江サービスステーション 

(08 已 2)23-1 183 

〒已90-日044 

ネ公江巿お乃木 2-1 已 -3 

岡山県 

岡山サービスセンター 

(08 已 ）24 己-1已34 

干700 -0973 

岡山巿下中野 703-1 01 

に島県 

広島サービスセンター 

(082)293 -巨已]] 

干 733-00] 2 

広島市西区中広町 2-1-2 


福山サービスス了ーション 

(084) 日已 4-41 01 

干 721-09 己2 

福山巿曙町 4-22- 10 

山□県 

山□サービスステーション 

(083)973-3391 

干7已 4-0024 

山□市ル那若草町2-已 



四国地 

区 


徳島県 

徳島サービスステーション 

(088)699-4131 

干 771-02] 日 

徳島県板野郡お茂町 
桓木野字八北開拓 189-1 

香 JI 際 

高松サービスセンター 

(087)843-1840 

干761-0]0] 

高松巿き曰町き片田] 6己 7-1 

璧媛県 

松山サービスステーション 

(089) 日 79-348 已 

干 799-2 巨已已 

ネ公山巿馬木町274 

局知県 

高巧サービスステーション 

(088)831-2570 

干780 -8007 

高知巿仲田町 6- 12 



九州地 

区 


福岡県 

福岡サービスセンター 

(092)928-3414 

干 8] 8-00 已] 

筑紫野市紫日- 1-1 


化九州サービスステーション 

(093) 已2]-己28已 

干802 -0004 

化九州市ル倉化区鍛冶町 2-4-7 

長崎県 

長崎サービスステーション 

(09 已 ）813-3 已4已 

干8已1-0]0] 

長崎巿ち賀町100已-已 

熊本県 

熊本サービスセンター 

(0 日已 )388-3434 

干86 1-804 已 

熊本巿小山 3-2-1 1 
熊本トラックター S ナル巧 

大分県 

大分サービスステーション 

(0 日 7) 已 43-34 已4 

干 870-0829 

大分巿椎迫日-日組 

宮崎県 

宮崎サービスステーション 

(0 日8己) 29-3441 

干880 -0022 

宮崎巿大橋 3-224 

產児島県 

鹿児島サービスステーション 

(099)2 已] -4 已] 5 

干890 -0068 

鹿児島市東郡元町1]-1〇 



沖縄地 

区 



沖縄県 沖縄三洋販売株式会社サービス部 （098)944 -已018干 903-0103 沖縄県中頭郡西原町ル那覇1303 


な住所•電話番号は、ご通知なしに変更することびありますので、ご了承ください。 


(010407 J ) 


I 
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お客さまメモ 

お買い上げの際にご記入ください。修理などを依頼される 
とさ便利です。 


品 名 

ポータブル DVD プレーヤー 

品 番 

DVD - HP 171 

お買い上げ年月曰 

年月日 

お買い上げ店名 

電話 （ ） - 

わよりの修理 
ごネ目談窓口 

電話 （ ） - 


総合相談窓 □ 

家電製品についての全般的なご相談は、下記の r 総含相談窓□」へお問い合わせ < ださい。 

相談受付時間 

日:00〜18:30 (36 己曰） 

総合相談窓口 

0己 0-31 1 6-3434 

《上記番号をご利巧でさない場合は、 

大阪 (06)6994-9 已70におかけ <ださし、。 

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または已2〜已已ページのお客さま修理相談窓 □ 
にお問いをわせください。 


891 TX 1 1040 G . 
( JP 2) 


与が電機株武舍な 

デジタルシステムカンパニー 
TV 事業部 

干已 74-8 己34大阪府大東市三洋町 ] 番]号 





